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AVVISO AGLI ABBONATI 


Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento 
per l’anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini 
postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell’abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati 
di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali 
variazioni. 

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009 e che la sospensione degli 
invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 22 febbraio 2009. 

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione 
via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore. 
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


DELIBERAZIONE 22 settembre 2008. 


Approvazione della proposta di graduatoria delle offerte presentate nella procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione 
dei fornitori di ultima istanza di gas naturale per l’anno termico 2008-2009. (ARG/gas 127/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 22 settembre 2008 
Visti: 


» lalegge 14 novembre 1995, n. 481, 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239: 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economicé 29 settembre 2006 (di seguito: 
decreto ministeriale 29 settembre 2006). 

e la deliberazione dell'Autorità per l’energia )èlettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 10/07 e suecessive modifiche e integrazioni (di 
seguito: deliberazione n. 10/07); 

e la deliberazione dell'Autorità 13 séttembre 2007, n. 221/07 (di seguito: 
deliberazione n. 221/07); 

e la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/gas 114/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 114/08), 

e la nota del Direttore della Direzione Mercati dell’ Autorità in data 22 settembre 
2008, recante, tra l’altro, per ciascuna macroarea di prelievo, la proposta di 
graduatoria delle offerte pervenute ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione n. 
10/07 (di seguito: nota 22-settembre 2008). 


Considerato che: 


e con deliberazione\h. 10/07 l'Autorità ha definito la procedura ad evidenza 
pubblica per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) per 
i clienti finali di gas naturale ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 
agosto 2004 ‘n. 239/04 e secondo gli indirizzi stabiliti dal decreto ministeriale 29 
settembré 2006 (di seguito: la procedura); 

e con deliberazione ARG/gas 114/08 l’Autorità ha modificato ed integrato la 
procedura definita dalla deliberazione n. 10/07 al fine di garantire, tra l’altro, un 
più efficiente svolgimento della procedura nonché dell’incarico di FUI; 

e iltresoconto allegato alla nota 22 settembre 2008 presenta, tra l’altro, una 
proposta di graduatoria delle istanze pervenute ai sensi dell’articolo 3 della 
deliberazione n. 10/07. 


Ritenuto necessario e urgente: 


e approvarela proposta di graduatoria di cui alla nota 22 settembre 2008 


3 gia 
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DELIBERA 


1. di approvare la graduatoria delle offerte di cui all’A//egato A del presente 


provvedimento; 

2. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulesito inferne? 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento; èhie entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 22 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Allegato A 


AREA 1: Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2) 


1. Eni S.p.A Divisione Gas & Power 30'0000000 


AREA 2: Lombardo orientale (C) Lombardo occidentale (D) 


l. Eni S.p.A Divisione Gas & Power 30'000'000 


AREA 3: Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige.e Veneto (B), Basso 
Veneto (G) 


1. Eni S.p.A Divisione Gas & Power 30'000'000 


AREA 4: Emilia e Liguria (F), Romagna (1)Toscana e Lazio (H), Umbria e 
Marche (L) 


1. Enel Energia Spa 30'000'000 
2. Eni S.p.A Divisione Gas & Power 30'000'000 


AREA 3: Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (0), Campania 
(P), Calabria (0) e Sicilia (R) 


1, Eni S.p.A Divisione Gas & Power 30'000'000 


08A07471 
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DELIBERAZIONE 22 settembre 2008. 
Proroga della validità delle tariffe di distribuzione del gas. (ARG/gas 128/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 22 settembre 2008 
Visti: 


+ la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2005, relativa a norme comuni per.il ‘mercato interno 
del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE; 

+ lalegge 14 novembre 1995, n. 481, 

e il decreto legislativo 23 maggio 2000, n, 164 di attuazione della direttiva n. 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato internoXdel cas naturale, a norma 
dell’articolo 41 della lesge 17 maggio 1990, n. 144>pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000; 

* il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggsio2001, n. 244; 

« lalegge 27 ottobre 2003, n. 290; 

+ lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

=» ladeliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 
28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata; 

e la deliberazione dell'Autorità 29 Settembre 2004, n. 170/04, come 
successivamente modificata e integrata\(di seguito: deliberazione n. 170/04), 

«+ la deliberazione dell'Autorità 30° settembre 2004, n. 173/04, come 
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04); 

e la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07 (di seguito: 
deliberazione n. 225/07): 

* il documento per la consultazione 27 febbraio 2008, DCO 4/08, in materia di 
“Tariffe per l'attività dindistnbuzione e misura del gas naturale per il terzo 
periodo di regolazione®©Ldi seguito: primo documento per la consultazione), 

e il documento per la%eonsultazione 18 giugno 2008, DCO 20/08, in matena di 
“Tariffe per l’attività di distribuzione e misura del sas naturale per il terzo 
periodo di regolaziene - Orientamenti finali” (di seguito: secondo documento per 
la consultazione); 

+ le osservazioni, pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a sesuito 
della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione 
sulla regolazione delle tariffe di distribuzione del gas diffusi nell’ambito del 
procedithento avviato con la deliberazione n. 225/07. 


Consideratoxche: 


+ 4.con il 30 settembre 2008 è prevista la conclusione del secondo periodo di 
resolazione per 1 servizi di distribuzione del gas naturale, attualmente 
disciplinati dalla deliberazione n. 170/04 e dei gas diversi dal naturale, 
attualmente disciplinati con la deliberazione n, 173/04; 

e con la deliberazione n. 225/07, l'Autorità ha avviato il procedimento per la 
formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di distribuzione di 
gas, 

* nell’ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati diffusi in data 
27 febbraio 2008 un primo documento per la consultazione e in data 18 giugno 
2008 un secondo documento per la consultazione; 

e nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha proposto che il terzo 
periodo di regolazione abbia inizio nel mese di gennaio 2009 e si concluda nel 
mese di dicembre dell’anno 2012; 


ligure 
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* nel medesimo documento l’ Autorità, per il periodo 1 ottobre 2008 — 31 dicembre 
2008, ha proposto la definizione di una disciplina transitoria che prolunghi 
l'efficacia delle determinazioni tariffarie aventi scadenza in data 30 settembre 
2008: 

e nel secondo documento per la consultazione l’Autorità ha preposto 
l'applicazione, nel periodo 1 ottobre 2008 — 31 dicembre 2008, delle (taliffe di 
distribuzione approvate per l’anno termico 2007-2008, eventualmente corrette 
sulla base dei volumi 2006-2007, procedendo a un riproporzionamento degli 
scaglioni annuali su base trimestrale; 

e inrisposta al secondo documento per la consultazione è stato ossérvato da parte 
degli operatori che l’ipotesi di riproporzionamento degli scaglioni annuali su 
base trimestrale  produrrebbe una forte  penalizzazioneN. per le imprese 
distributrici, stante la natura degressiva della quota variabile della tariffa di 
distribuzione; 

e in relazione alle osservazioni al secondo documento per la consultazione, che 
hanno sottolineato la necessità di ulteriori approfondimenti, e in relazione agli 
esiti delle analisi condotte nell’ambito del sruppe di lavoro istituito per la 
valutazione della metodologia del modern equivalent asset value applicata alla 
determinazione del valore degli asse! dei servizi di distribuzione e misura del 
gas al fini regolatori, l'Autorità intende procedere alla diffusione di un terzo 
documento per la consultazione; 

e la diffusione di un terzo documento per la consultazione comporta un 
differimento dei termini previsti per la.pubblicazione del provvedimento finale 
in materia di tariffe per l’attività di distribuzione di gas per il terzo periodo di 
regolazione. 


Ritenuto inoltre che sia necessario: 


* prevedere un prolungamento dell’efficacia delle determinazioni tariffarie 
disposte per il seconde .»periodo di regolazione in materia di tariffe di 
distribuzione del gas naturale e dei gas diversi dal naturale aventi scadenza in 
data 30 settembre 2008. 


Ritenuto che sia opportuno: 


«fissare al 31/ditembre 2008 la scadenza del periodo transitorio in cui continuano 
ad avere efficacia le determinazioni tariffarie previste per il secondo periodo di 
regolazione; 

e stabilire che nel periodo 1 ottobre 2008 — 31 dicembre 2008 siano applicate 
condizioni conformi alle proposte tariffarie approvate dall’ Autorità per l’anno 
termico 2007-2008; 

* disporre che la quota tariffaria variabile sia applicata progressivamente a partire 
dal primo scaglione; 

«= prevedere che gli scaglioni di consumo siano dimensionati con riferimento a un 
periodo di durata annuale 
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DELIBERA 


1. di prorogare per il periodo 1 ottobre 2008 — 31 dicembre 2008 la validità delle 
proposte tariffarie per la distribuzione di gas naturale e di gas diversi-dal naturale 
approvate dall’ Autorità per l’anno termico 2007-2008, precisando che: 

a. l'applicazione delle quote variabili delle tariffe e delle opzioni sia effettuata 
progressivamente a partire dal primo scaglione; 

b. l’ampiezza degli scaglioni di cui alla precedente lettera ay per le tariffe di 
distribuzione di gas naturale, è pari a quella riportata nella Tabella | della 
deliberazione n. 170/04; 

c. l'ampiezza degli scaglioni di cui alla precedente-Tettera a., per le tariffe di 
distribuzione di gas diversi dal naturale, è patty a quella riportata nelle 
proposte tariffarie approvate dall’ Autorità per Vanno termico 2007-2008; 

d. la quota QFNC relativa al quarto trimestre 2008 è fissata pari a un quarto 
dell’importo della medesima quota QFNC,come determinata per l’anno 
termico 2007-2008; 

e. le imprese distributrici versano al fondo,di compensazione il saldo positivo 
delle quote QFNC relative al quarto,trimestre 2008 entro il 31 marzo 2009; 

f. il saldo negativo delle quote QFNC relativo al quarto trimestre 2008 è 

versato alle imprese distributrici entro 11 30 aprile 2009; 

le quote RE ed RS relative al quarto trimestre 2008 sono fissate pari a un 

quarto dell’importo delle medesime quote RE ed RS, come determinate per 

l’anno termico 2007-2008; 

h. le quote RE ed RS relative al quarto trimestre 2008 sono versate entro 
sessanta giorni dal termine del medesimo trimestre; 

i. il termine dell'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della 
gestione del Fonde, di compensazione, di cui al comma 11.2 della 
deliberazione n. 170/04, è prorogato al 31 dicembre 2009; 

2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.aUterita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in visore 
dalla data della sua ‘prima pubblicazione. 


de 


Milano, 22 settembre /2008 
Il presidente: ORTIS 
08A07472 


20-10-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 246 


DELIBERAZIONE 23 settembre 2008. 


Aggiornamento dei profili di prelievo standard associati a categorie d’uso del gas naturale per l’anno termico 2008=2009, ai 
sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 febbraio 2007, n. 17/07. (ARG/gas 130/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 23 settembre 2008 


Visti: 


la lesse 14 novembre 1995, n. 481; 

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, 

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003; 

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di Seguito: 
l’Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02; 

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04» (di seguito 
deliberazione n. 138/04), 

la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito’ deliberazione 
n. 70/06); 

la deliberazione dell’ Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, 

la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007,6 ni 17/07 (di seguito: 
deliberazione n. 17/07), 

la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2007 \n. 247/07 (di seguito: 
deliberazione n. 247/07). 


Considerato che: 


l’articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di 
distribuzione renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di 
prelievo standard associati a categorie d’uso del gas, entrambi definiti 
dall’ Autorità con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica 
per tutte le imprese di distribuzione: 

con la deliberazione n. 17/07 l)Autorità ha approvato i profili di prelievo 
standard e categorie d’uso/del gas per l’anno termico 2007-2008 ai sensi del 
citato articolo 7 della deliberazione n. 138/04, 


Ritenuto che: 


fino all’entrata inwigore di provvedimenti inerenti la rilevazione almeno su base 
giornaliera dei consumi dei clienti finali sia necessario confermare il ricorso alla 
stima dei consumi’ mediante l’utilizzo di profili di prelievo standard aventi 
scansione temporale giornaliera: 

sia necessario(aggiornare i profili di prelievo standard associati a catevorie d'uso 
riportati4nell’ Allegato B della deliberazione n. 17/07 per il prossimo anno 
termico 2008-2009, per tener conto della diversa articolazione del calendario del 
succitalovanno termico rispetto all'anno termico 2007 — 2008 


DELIBERA 


1 /3di aggiornare, per l’anno termico 2008-2009, i profili di prelievo standard associati a 
catevorie d'uso, ai sensi della deliberazione n. 17/07 con i dati riportati in allegato al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Affegato 
A), 


(09) 


di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione 


dell’ Allegato A e sul sito itfermet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il presente 
provvedimento, che entra in visore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 23 settembre 2008 


08A07473 


Il presidente: ORTIS 
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DELIBERAZIONE 23 settembre 2008. 


Adozione di disposizioni in materia di oneri generali per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per-la sicurezza del 
sistema del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 
2006, n. 108. (ARG/gas 133/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 23settembre 2008 
Visti: 


» lalegge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), 

* ildecretolegislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

«il decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 sfarzo 2006, n. 108 (di 
seguito: legge n. 108/06) recante misure urgenti per garantired’approvvigionamento 
di gas naturale; 

* ladeliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gasfdi seguito: l Autorità) 4 
dicembre 2003, n. 138/03 {di seguito: deliberazione n. 138703); 

» la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica7e il gas 29 luglio 2005, n. 
166/05; 

« la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: 
deliberazione n. 297/05). 

* la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2006%n. 132/06 (di seguito: deliberazione 
n. 132/06); 

«la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 
178/06), 

« la deliberazione dell'Autorità 22, dicembre 2006, n. 311/06 (di seguito: 
deliberazione n. 311/06). 

* la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 178/07 (di seguito: deliberazione n. 


178/07); 

* la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 269/07 (di seguito: deliberazione 
n. 269/07); 

» la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione 
n. 277/07); 


* la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2007, n, 295/07 {di seguito: 
deliberazione n. 295/07); 

« la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2007, n. 296/07 (di seguito: 
deliberazione n> 296/07). 

* la deliberaziòne/dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/ elt 108/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/ elt 108/08); 

« la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08. (di seguito: 
deliberazione ARG/ elt 117/08); 

«il documento per la consultazione “Tariffe per l’attività di distribuzione e misura del 
gas-nàturale per il terzo periodo di regolazione - Orientamenti finali” del 18 giugno 
2008, 


Considerato che: 


s, in seguito alle condizioni di crisi nell’approvvigionamento di gas naturale nel 
periodo gennaio-marzo 2006, la legge n. 108/06 ha imposto modifiche alle 
condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate 
ad olio combustibile, con l’obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale nel settore 
elettrico e di garantire la sicurezza delle forniture di gas alle famiglie e alle imprese; 

* ai sensi dell'articolo |, comma 3 della legge n. 108/06, è stata disposta, con 
successivi decreti ministeriali, la sospensione dall’obbligo di osservanza degli 
ordinari valori limite di emissioni per alcune centrali termoelettriche in grado di 
funzionare utilizzando olio combustibile e normalmente limitate, nel funzionamento 
con tale combustibile, dai rispettivi provvedimenti di autorizzazione all’esercizio; 
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e l'articolo I, comma $, della legge n. 108/06 ha disposto altresi che l'Autorità 
definisca, a titolo di oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, i 
corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per il 
funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile; e che 
tali maggiori costi sostenuti includano l'onere delle compensazioni ambientali; 

» l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che |’ Autorità 
determina le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’intèresse 
generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio, 

* con la deliberazione dell'Autorità n. 297/05 è stato istituito, presso lavCassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa), il Fondo per la promozione 
dell’interrompibilità del sistema gas (di seguito: Fondo interrompibilità), alimentato, 
fino al 30 settembre 2007 dal gettito derivante dall’applicaziohe della quota 
percentuale addizionale dei corrispettivi di trasporto di cui al punto | della 
medesima deliberazione e, dal 1 sennaio 2008, dal Agettito derivante 
dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CY istituito con la 
deliberazione n, 277/07, 

» sulla base delle informazioni ricevute dalla Cassa risultano disponibili sul Fondo 
interrompibilità, giacenze non ancera utilizzate; 

» l’articolo 3, comma 3.2 della deliberazione n. 132/%6ydispone che la Cassa è 
autorizzata ad utilizzare, temporaneamente ed in funzione degli obiettivi di cui al 
comma 5 del medesimo articolo, le giacenze esistenti presso tutti i conti di gestione 
istituiti presso la medesima Cassa; 

» ladeliberazione dell’ Autorità n. 178/06 ha defifiitoi criteri per la determinazione dei 
maggiori costi sostenuti per l’utilizzo degli>impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati ad olio combustibileà nel periodo gennaio-marzo 2006, 
demandando a successivo provvedimento%e modalità di erogazione delle somme 
spettanti, a valere sugli oneri generali perla sicurezza del sistema del gas naturale; 

e con le deliberazioni dell’Autorità n. 178/07, 295/07, 296/07 e ARG/ELT 108/08 
sono stati quantificati i corrispettiwi di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 
108/06 da riconoscere rispettivamente alle società Enel Produzione S.p.A., Endesa 
Italia S.p.A., Edipower S.p.A. &Tirreno Power S.p.A., per un importo complessivo 
pari a 106.140,088,59 milioni‘di euro. 


Considerato inoltre che: 


e la deliberazione dell’ Autorità n. 269/07 ha: 

a) istituito presso lavCassa il Conto per la compensazione delle agevolazioni 
tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio e ha disposto che 
l’importo (parl a 11 milioni di euro) relativo alla ripartizione del Fondo 
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’ Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato destinate a interventi di carattere sociale volti alla 
riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei 
consQmatori economicamente disagiati sia reso dispomibile presso il suddetto 
conto! 

b) previsto che, con successivo provvedimento, siano definite le modalità per la 
gestione delle compensazioni dei maggior oneri per la fornitura di gas naturale 
conseguenti all’attuazione di quanto disposto dalla legge n. 108/06, destinate ai 
consumatori aventi diritto di accesso ai meccanismi di tutela, 

c) demandato, al fine di ridurre gli elevati oneri amministrativi non proporzionati 
rispetto alle somme da riconoscere al singolo cliente finale, la compensazione 
dei suddetti maggiori oneri, successivamente all’attivazione di specifici 
meccanismi a tutela dei clienti del gas naturale in condizioni economicamente 
disagiate; 


20-10-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 246 


d) previsto che gli oneri conseguenti all’applicazione delle disposizioni della legge 
n. 108/06 siano posti a carico degli utenti della rete di trasporto del’gas 
mediante una maggiorazione dei corrispettivi disposta con  spècifico 
provvedimento dell’ Autorità una volta completata la quantificazione degli 
oneri; 

e la deliberazione dell’ Autorità ARG/elt 117/08 ha definito le modalità(applicative del 
regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta 
dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 
dicembre 2007 prospettando, tra l’altro, l'ipotesi di applicazione. alsettore del gas di 
meccanismi di tutela analoghi a quelli sviluppati con riferimento al settore elettrico; 
e che sono attualmente in fase di definizione da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico “i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta 
per la fornitura di gas naturale peri clienti economicamente svantaggiati”, 

* l’articolo 6 della deliberazione n. 138/03 definisce ivcriteri per la determinazione 
della componente tariffaria del trasporto delle condizioni economiche di fornitura di 
gas naturale che gli esercenti l’attività di vendita applicano ai clienti finali. 


Ritenuto che: 


e sia necessario prevedere, a fini di interesse senerale, opportuni meccanismi di 
recupero dei maggior costi sostenuti, quali\oneri generali per la sicurezza del sistema 
del gas naturale, reperendo le risorse attraverso l’istituzione transitoria, per l’anno 
termico 2008-2009, di un corrispettivo unitario variabile CV, addizionale al 
corrispettivo unitario variabile del trasporto, da applicare, senza le riduzioni previste 
dalla deliberazione n. 166/05, all’energia complessivamente immessa in rete; 

e sia opportuno fissare per il trimestre ottobre-dicembre 2008, un valore del 
corrispettivo unitario variabile CY pari a 0, prevedendo che il valore di tale 
corrispettivo sia aggiornatovrmestralmente; 

s sia opportuno prevedere Che l'ammontare derivante dall’applicazione del suddetto 
corrispettivo unitario variabile CV” sia versato dalle imprese di trasporto al Fondo 
interrompibilità, al fimte/di evitare l'insorgere di ulteriori oneri per l'apertura di un 
nuovo fondo per il tecupero dei costi per la sicurezza del sistema del gas naturale; 

s sia opportuno definire le disposizioni per il versamento da parte delle 1 imprese di 
trasporto dell’affimontare derivante dal corrispettivo unitario variabile CY € di cui al 
precedente alinea; 

* sia opportuno prevedere che l’Autorità definisca le modalità di gestione ed 
erogazione vdell’ammontare accantonato nel Fondo interrompibilità al fine di 
riconoscere i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06 come 
sopra individuati alle società Enel Produzione S.p.A., Endesa Italia S.p.A., Edipower 
S.poAe Tirreno Power S.p.A.; ed, in particolare, che l'erogazione avvenga in unica 
solùzione entro il 31 dicembre 2008; 

» vai,fini di erogare gli importi di cui al precedente alinea, consentire alla Cassa di 
utilizzare temporaneamente le giacenze esistenti presso i conti di gestione per far 
fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità del Fondo interrompibilità, a 
condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato 
effettuato a fronte dei previsti pagamenti, e che, a tal fine, si provveda al loro 
progressivo reintegro. 


4 
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Ritenuto che: 


e sia opportuno prevedere che, con successivo provvedimento, in esito alla 
definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei criteri menzionati 
nei considerati, |’ Autorità definisca le modalità di compensazione degli oneri di cui 
alla legge n. 108/06 risultati a carico di clienti in stato di svantaggio economico 
destinando le somme disponibili presso il Conto per fa compensazione delle 
agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio; 

s sia opportuno prevedere che dalla compensazione degli oneri di cui al precedente 
alinea siano esclusi i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione alimeritate a 
mezzo carro bombolaio e gas diversi; 

* sia necessario prevedere transitoriamente che, per il periodo 1 ottobre.2008 - 30 
settembre 2009, alla quota relativa al costo di trasporto 07Y* di cui. all’articolo 6, 
comma 6.2, della deliberazione n. 138/03 sia sommato il valore del corrispettivo 
unitario variabile CP 


DELIBERA 


l. di istituire transitoriamente per l’anno termico 2008-2009 un corrispettivo unitario 
variabile CV” addizionale al corrispettivo unitario variabile CY, di cui all’articolo 
13 della deliberazione n. 166/05, prevedendo che tale corrispettivo sia aggiornato 
con cadenza trimestrale, 

2. di fissare per il trimestre ottobre-dicembre 2008\il valore del corrispettivo unitario 
variabile CP” di cui al punto 1 pari a 0 {zero}(@/G]); 

3. di prevedere che l'ammontare derivante dall’*applicazione del corrispettivo CH” di 
cui al punto 1 sia versato al Fondo per la promozione dell’interrompibilità del 
sistema gas, Istituito presso la Cassa con deliberazione n. 297/05, entro 90 {novanta) 
giorni dalla fine di ciascun mese di applicazione; 

4. di prevedere che le imprese di trasporto trasmettano alla Cassa con cadenza mensile 
i dati relativi all'ammontare derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario 
variabile CI, con indicazion&dei periodi di competenza, del corrispettivo unitario 
di trasporto applicato e dell’efîergia associata al gas immesso in rete; 

5. di prevedere che la CassaSereghi in un’unica soluzione gli importi spettanti alle 
società Enel Produzione. Sp.A., Endesa Italia S.p.A., Edipower S.p.A. e Tirreno 
Power S.p.A. secondo 4Aquanto disposto rispettivamente con le deliberazioni 
dell’ Autorità n. 178/077 295/07, 296/07 e ARG/ELT 108/08, prevedendo che 
l’erogazione avvengàeon un unico versamento entro il 31 dicembre 2008; 

6. di autorizzare la Cassa ad utilizzare temporaneamente, ai fini di quanto disposto al 
punto 5, le giacenze relative ai conti di gestione istituiti presso la Cassa; 

7. di prevedere che le modalità di compensazione degli oneri di cui alla legge n. 
108/06 risultati a carico di clienti in stato di svantaggio economico venga definita 
nell’ambita, della disciplina della compensazione sociale, destinando le somme 
disponibili. presso il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai 
clientindel settore eletirico in stato di disagio; 

8. di prevedere transitoriamente per il periodo 1 ottobre 2008- 30 settembre 2009 che 
alla Quota relativa al costo di trasporto 077" di cui all’articolo 6, comma 6.2, della 
deliberazione n. 138/03 sia sommato il valore del corrispettivo CI di cui al punto 
1) 


9; di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa; 
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10. di trasmettere il presente provvedimento a Enel Produzione S.p.A., con sede legale 
in Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, a Endesa Italia S.p.A., con sedé 
lesale in via Mangili n. 9 — 00197 Roma, a Edipower S.p.A. presso la sede 
amministrativa in Viale Italia, 592 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), a Tirreno 
Power S.p.A., con sede legale in Via Barberini n. 47, 00187 Roma; 

11. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sitovifiternet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra 1h vigore 
dalla data della sua pubblicazione. 


Milano, 23 settembre 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A07474 
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DELIBERAZIONE 29 settembre 2008. 


Condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 138/03: aggiornamento componente.trasporto 
per il periodo dal 1° ottobre 2008-30 settembre 2009 e proroga del termine relativo alla revisione della componente véndita al det- 
taglio. (ARG/gas 140/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 settembre 2008 
Visti: 


e lalesge 14 novembre 1995, n. 481, 

e il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il@gas (di seguito: 
l’Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02); 

* la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2005, n. 138/03 e successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03). 

e ladeliberazione dell’ Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 ‘e successive modifiche e 
integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05); 

e la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: 

deliberazione n. 134/06); 

la deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2006, n° 297/06; 

la deliberazione dell’ Autorità 9 [luglio 2007/N. 169/07, 

la deliberazione dell’ Autorità 27 settembre-2007, n. 240/07; 

il documento per la consultazione 30 novembre 2007, atto n. 48/07 (di seguito: 

documento per la consultazione 30 novembre 2007); 

e la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 347/07 (di seguito: 
deliberazione n, 347/07); 

e la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas n. 102/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 102/08): 

e la deliberazione dell’ Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 128/08); 

e la deliberazione dell’ Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 133/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 133/08). 


Considerato che: 


e la deliberazioîîie)n, 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle 
condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l’attività di 
vendita al“dettaglio di sas applicano ai clienti finali di cui all'articolo 1 della 
deliberazione n. 207/02, come integrato e modificato dall’articolo 2 della 
deliberazione n. 138/03 e dall’articolo 6 della deliberazione n. 134/06; 

e l’articolé 6, comma £.2, della deliberazione n. 138/03 dispone che la 
camponente trasporto delle condizioni economiche di formtura del gas naturale 
sîacostituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di 
trasporto; 

e. l'articolo 6 comma 6.3, della medesima deliberazione dispone che il 
corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale 
relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti (CPe) 
sia definito, prima dell’inizio di ciascun anno termico, con provvedimento 
dell’ Autorità; 

e con la deliberazione ARG/gas 102/08, l’Autorità ha approvato le tariffe di 
trasporto del gas naturale per l’anno termico 1 ottobre 2008 — 30 settembre 
2009; 
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e conla deliberazione ARG/gas 133/08, l’ Autorità ha istituito, per l’anno termico 
2008-2009, un corrispettivo unitario variabile CNS addizionale al corrispettivo 
variabile di trasporto, da applicare, senza le riduzioni previste ’dalla 
deliberazione n. 166/05, all’energia complessivamente immessa in rete ed ha 
fissato il valore di tale corrispettivo, per il trimestre ottobre-dicembre 2008, ad 
un livello pari a 0. 


Considerato inoltre che: 


e l'articolo 8 della deliberazione n. 138/03 stabilisce. le modalità per la 
determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura 
relativa alla vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD); 

e nel documento per la consultazione 30 novembre*2007 è stata, tra l’altro, 
proposta una possibile revisione dell’articolazione della componente QVD, 
tenendo conto di alcuni elementi tipici degli scaglioni di consumo vigenti per la 
distribuzione, unitamente alla possibile omogeneizzazione della medesima 
componente a livello nazionale a partire dal‘*ettobre 2008, in concomitanza con 
l’inizio del nuovo anno termico e delinuovo periodo regolatorio della 
distribuzione, anche al fine di eliminare te differenziazioni per ambito tariffario 
che non rispecchiano diversità dei costi\di commercializzazione effettivamente 
esistenti; 

e conla deliberazione n. 347/07, l’ Autorità: 

a) ha modificato le disposizioni.dell’articolo $ della deliberazione n. 138/03, 
stabilendo che, con decorrenza 1 gennaio 200$, la componente QVD sia 
costituita da un corrispettivo fisso e da uno variabile coincidente, in una 
prima fase, con i corri$pettivi unitari attualmente esistenti in ciascun ambito 
tariffario; 

b) ha conferito maridato al Direttore della Direzione Mercati affinché, 
attraverso moniteraggi, approfondimenti e verifiche valuti la possibilità di 
omogeneizzare i corrispettivi a livello nazionale a partire dal 1 ottobre 2008; 

e con la deliberaziohe ARG/gas 128/08 l'Autorità ha previsto un periodo 
transitorio in cùr continuano ad avere efficacia le determinazioni tariffarie 
relative alla distribuzione di gas naturale previste per il secondo periodo di 
regolazione, con scadenza 31 dicembre 2008. 


Ritenuto che: 

e sia necessario aggiornare il corrispettivo medio unitario CPe relativamente al 
periedo 1 ottobre 2008 — 30 settembre 2009; 

e sia necessario sommare, per il periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, il 
valore del corrispettivo CV alla quota relativa al costo di trasporto QTV® di 
cui all’articolo 6, comma 2 della deliberazione n. 138/03; 

é, sia necessario prevedere che l’eventuale revisione della componente QVD 
avvenga secondo una tempistica compatibile con l'adozione delle disposizioni 
relative al terzo periodo regolatorio della distribuzione e alla definizione 
dell’assetto dell’attività di misura 
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DELIBERA 


1. di stabilire che, per il periodo 1 ottobre 2008 — 30 settembre 2009, il valore del 
corrispettivo medio unitario CP, della componente trasporto delle condizioni 
economiche di fornitura del gas naturale, di cui all’articolo 6, comma 6.2, della 
deliberazione n. 138/03, sia pari a 1,076905 €/a/Smc/g; 

2. di modificare la deliberazione n. 138/03 nel termini sotto indicati: 


e all’articolo 6, comma 2, la formula OTVÈ, è sostituita con la sestente 
formula: 


+ (CV POP PACCO 


OTV* = 0071908»(CL +(2,592592x CP +1 s19ss0x creo) Del 
* all’articolo 6, comma 2, dopo l’espressione “CV! è il coftispettivo unitario 
variabile del trasporto per la contribuzione al contenimeèfito dei consumi di 
gas;” è inserita la seguente espressione “CV®° è iltcorrispettivo unitario 
variabile, transitorio per l’anno termico 2008-2009, per la contribuzione alla 
reintesrazione dei maggiori costi sostenuti per la sicurezza del sistema del 

gas naturale nell’anno termico 2005-2006; 

3. di prorogare il mandato al Direttore della DirezionèMercati affinché attraverso 
approfondimenti e verifiche valuti la possibilità/di modificare la componente 
QOVD successivamente all’avvio del terzo periodo resolatorio della distribuzione 
del gas e alla definizione del nuovo assetto dell>attività di misura; 

4. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www. autorita.energia.it) il testo 
della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni 
apportate con il presente provvedimento 

5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia/t) la presente deliberazione, che entra in 
visore dalla data della sua pubblicazione. 


Milano, 29 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
08A07475 
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DELIBERAZIONE 29 settembre 2008. 


Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela: aggiornamento per il-trimestre ottobre- 
dicembre 2008. (ARG/gas 141/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 settembre 2008 
Visti: 


* lalesge 14 novembre 1995, n. 481, 

« il decretolegislativo 23 maggio 2000, n, 164; 

* lalesge 23 agosto 2004, n. 239; 

*  lalegge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto Je&ge 18 giugno 2007, 
n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in 
materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia. 

* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 34 ottobre 2002; 

* la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/09; 

* la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: 
deliberazione n. 195/02), come successivamente modificata e integrata. 

* la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre” 2002, n. 207/02 (di seguito: 
deliberazione n. 207/02); 

= la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: 
deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata; 

* ladeliberazione dell’ Autorità 28 giugn& 2006, n. 134/06; 

*  ladeliberazione dell’ Autorità 29mafzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 
n. 79/07); 

* ladeliberazione dell'Autorità 3,agosto 2007, n. 208/07, 

* ladeliberazione dell’ Autorità, 6 maggio 2008, ARG/gas 52/08: 

» la deliberazione dell'Autorità 26 siugno 2008, ARG/gas 34/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/vas84/08), 

* la deliberazione dell’Autorità 1 luglio 2008, ARG/gas 89/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/9a989/08), 

* la deliberazione«dell’Autorità 24 luglio 2008, ARG/gas 100/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 100/08). 


Considerato che: 


= l'articolo ITcomma 3 del decreto-lesge 18 siugno 2007 n. 73, come modificato 
dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.125 prevede, tra l’altro, che 
l’Agtorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai 
clienti” finali, facendo altresi salvi i poteri di vigilanza e di intervento 
dell’ Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e 
ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i 
clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”; 

«Y tale previsione conferma l’assetto di tutele in materia di condizioni economiche 
di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con le deliberazioni 
n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03. 


Considerato inoltre che: 


«con la deliberazione n. 79/07 l’Autorità ha rideterminato i criteri per 
l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, riprovvedendo agli 
aggiornamenti relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 
2007. 

*= con la deliberazione ARG/gas 89/08 l’Autorità ha definito le modalità di 
effettuazione dei conguagli di cui al comma 1.10 della suddetta deliberazione n. 
79/07 da parte degli esercenti la vendita al dettaglio; 
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+ conal deliberazione ARG/gas 100/08 l’ Autorità ha tra l’altro prorogato sino al 
30 settembre 2009 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a e by 
della deliberazione n. 195/02, ritenendo opportuno continuare l’attività 
istruttoria del procedimento avviato con la deliberazione n. 208/07 
relativamente ai meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturalere*dei 
criteri di aggiornamento del CCI, 

* rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 84/08 l’indice del prezzi 
di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, 
in valore assoluto, del 2,5%. 


Ritenuto che sia necessario: 


* per il trimestre ottobre-dicembre 2008, in virtù della variazione dell’indice Tt 
sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 84/08, 
modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui 
all’articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di 
commercializzazione all’ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della 
medesima deliberazione 


DELIBERA 
Articolo 1 


Disposizioni relative all'aggiornamento per il quarto trimestre (fottobre 31 
dicembre) 2008 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale 


Per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre,2008, le condizioni economiche di fornitura del 
gas naturale, determinate ai sensixdell’articolo 3 della deliberazione dell’ Autorità per 
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, relativamente al 
corrispettivo di commercializzazione all’ingrosso previsto dall’articolo 7, comma 1, 
della medesima deliberaziofie, aumentano di 0,0991 centesimi di euro/MJ (0,991 
euro/GJ), tale aumento è paria 3,8173 centesimi di euro/mc per le forniture di gas 
naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/me. 


Articolo 2 
Pubblicazione ed entrata in vigore 


Il presente prevvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1 ottobre 
2008. 


Milano, 29 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
08A07476 
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DELIBERAZIONE 29 settembre 2008. 


Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2008 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturale distribuiti a 
mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99; come successi- 
vamente modificata e integrata. (ARG/gas 142/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 settembre 2008 
Visti: 


» lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

» la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettricave il gas {di seguito: 
l’Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e 
integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99); 

*« la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre& 2000, n. 237/00, come 
successivamente modificata e integrata: 

*» la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04. come 
successivamente modificata e integrata; 

e la deliberazione dell'Autorità 28 marze 2008, ARG/gas 41/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 41/08); 

* ladeliberazione dell’ Autorità 26 giugno 2008, ARG/gas 83/08. 


Considerato che: 


* rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 41/08, l’indice J, , 
relativo al gas di petrolio liguefatti ed agli altri gas, non ha registrato una 
variazione, in valore assoluto; maggiore del 5%. 


Ritenuto che: 


» sia necessario, pemil'‘trimestre citobre-dicembre 2008, confermare le tariffe di 
fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all’articolo 2, 
comma 1, della deliberazione n. 52/99 


DELIBERA 


1. di confermare, per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2008, le tariffe di 
forniturà dei gas di petrolio liquefatti di cui all’articolo 2, comma 1, della 
deliberazione dell’ Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate per il 
trimestre aprile — giugno 2008 dalla deliberazione dell’ Autorità 28 marzo 2008, 
ARG/gas 41/08 

2,5 di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it}, la presente deliberazione, che entra in 
vigore dal 1 ottobre 2008. 


Milano, 29 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 


08A07477 
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DELIBERAZIONE 11 settembre 2008. 


Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società AEM Elettricità S.p.A=-dei ricavi 
ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2004, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia/elettrica e il 
gas 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata. (ARG/elt 121/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione dell’ 11 settembre 2008 
Viste: 


e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

e il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244(di seguito: 
dPR n. 244/01), 

e lalegge 27 ottobre 2003, n. 290; 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

e la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04Xdi seguito: deliberazione 
n. 5/04); 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità/per l'energia elettrica e il gas 
per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita 
dell’energia elettrica — Periodo di regolazione’ 2004-2007, approvato con 
deliberazione n. 5/04 {di seguito: Testo integrato), e in particolare l’articolo 49; 

e la deliberazione dell’Autorità 22 giugno, 2004, n. 96/04 (di seguito: 
deliberazione n. 96/04}, come successivamente modificata e integrata; 

e le Modalità applicative del regime di ‘perequazione specifico aziendale di cui 
all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate 
con deliberazione n. 96/04 (di seguite l’allesato A alla deliberazione n. 96/04); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04; 

e la deliberazione dell’ Autorità 20giugno 2005, n. 115/05, 

e ladeliberazione dell’ Autorità28/settembre 2005, n. 202/05; 

* la deliberazione dell’ Autorità,21 dicembre 2005, n, 285/05; 

e ladeliberazione dell’ Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06; 

e la deliberazione dell’ Autofità 15 febbraio 2007, n. 30/07; 

e la deliberazione dell' Aùtorità 9 maggio 2007 n. 109/07, 

e la deliberazione dell Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07; 

e ladeliberazione dell’ Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08; 

e ladeliberazionedell’ Autorità 25 febbraio 2008 ARGrelt 21/08, 

e la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di 
procedimento” per l’ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 
gennaigr2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 
2980/06, n. 3504/06 (di seguito: deliberazione n. 177/06); 

e la comunicazione del 7 agosto 2008 dell’Autorità alla società AEM Elettricità 
S'‘p.Ay delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 024211). 


Considerato che: 


e” il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico 
aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi 
dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai 
meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte ITI, sezione I, 
del medesimo Testo integrato; 

e ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica 
aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte 
specifiche istruttorie; 


20-10-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 246 


e ladeliberazione n. 96/04; 

a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione 
specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo 
di regolazione 2004-2007, 

b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per let attività 
propedeutiche alle decisioni di competenza dell’ Autorità, nonghé per 
l’organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale 1) Autorità 
effettua le verifiche di ammissibilità e l’attività istruttorta; 

e ai sensi del comma 41 dell’allegato A alla deliberazione ny 96/04, con 
comunicazione del 29 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 029093 del 30 dicembre 
2004) AEM Elettricità S.p.A. ha presentato istanza di ammissione al regime di 
perequazione specifico aziendale; 

® ai sensi del comma 3.2 dell’allegato A alla deliberazione tr 96/04, la Cassa ha 
istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell’ammissibilità 
dell’istanza di cui al precedente alinea e per lo4svolgimento della relativa 
istruttoria individuale; 

e ai sensi dell’articolo 9 del Testo integrato, AEM Elettricità S.p.A. ha effettuato 
la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi» ed, eccedentari, relativi all'anno 
2004 (prot. Autorità n. 016546 del 29 luglio 2005), 

e la Cassa ha comunicato all’Autorità l'ammontare relativo al regime di 
perequazione generale di competenza di AEM Elettricità S.p.A.. per l’anno 2004 
(prot. Autorità 003038 del 7 febbraio 2007); 

e il comma 14.1] dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 prevede che gli esiti 
delle istruttorie possono essere testàticon metodi statistico-econometrici, anche 
al fine di assicurare il rispetto del’principio di non discriminazione tra imprese 
distributrici; 

e con comunicazione del 12 luglio 2005 (prot Autorità n. 016097 del 25 luglio 
2005) Federutility ha espresso la volontà di avviare lo studio di un caso 
aziendale volto alla definizione di una metodologia di valutazione del capitale 
investito delle reti agquisite, qualora non fossero disponibili i costi storici 
originari degli stessi iîidicando la società AEM Elettricità Spa, previo consenso 
dei rappresentati dellavstessa, come oggetto del predetto caso di studio; 

e in considerazione delle difficoltà nella valutazione delle partite economiche e 
patrimoniali emerse nell’ambito del procedimente per ottemperanza alla 
decisione del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2980/06, avviato con 
deliberazione n. 177/06, con comunicazione datata 7 novembre 2007 (prot. 
Autorità EFM07/5248/fg) la Direzione tariffe ha prospettato ad AEM Elettricità 
S.p.A. univnetodo di valutazione del capitale investito che prevede: 

©» per il ramo acquisito l’utilizzo dei valori stratificati di costo storico, 
rivalutati, forniti da Enel e di fondi di ammortamento coerenti con 
quelli già utilizzati per le determinazioni tariffarie; 

- per il ramo storico, l’utilizzo dei valori stratificati di costo storico 
forniti dall’impresa e, per gli anni in cui non esistono riscontri 
bilancistici relativi al fondi di ammortamento tecnico-economici, dei 
fondi di ammortamento ricalcolati sulla base di aliquote di 
ammortamento coerenti con quelle riscontrate nel corso delle istruttorie 
di perequazione specifica aziendale già concluse; 

e con comunicazione del 14 novembre 2007 l’AEM Elettricità S.p.A. ha aderito 
alla metodologia prospettata e ha confermato l’impossibilità di reperire riscontri 
circa le aliquote di ammortamento economico-tecnico antecedentemente al più 
vecchio bilancio certificato (prot. Autorità 030734 del 15 novembre 2007); 


__ 24 
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e ai sensi del comma 44 dell’allesato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha 
comunicato all’ Autorità, in data 10 giugno 2008, (prot. Autorità n. 017171 del 
11 giugno 2008), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza 
di AEM Elettricità S.p.A; 

e ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 17 
giugno 2008 l'Autorità ha comunicato ad AEM Flettricità S.p.A. l'ammissione 
al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento 
rilevato (prot. Autorità n. 017707), 

e con comunicazione datata 26 giugno 2008 (prot. Autorità n. 018950 “del /26 
giugno 2008), l'AEM Elettricità S.p.A. ha fatto pervenire all’ Autorità ed alla 
Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell’allegato A alla delibèrazione n. 
96/04; 

e al sensi dell’articolo 4, comma 2 del dPR n, 244/01, con comunigazione del 30 
giugno 2008 (prot. Autorità n. 019171) l'Autorità ha comunicato ad AEM 
Elettricità S.p.A. l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di 
correzione Csa, 

e con comunicazione datata 11 luglio 2008 (prot. Autorità*n. 020524) l’ Autorità 
ha trasmesso alla Cassa il manuale operativo per la valutazione delle variabili 
esogene riconosciute nell’ambito delle istruttorie Ali ‘perequazione specifica 
aziendale; 

e ai sensi del comma 5.$ dell’allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha 
comunicato all’ Autorità gli esiti dell’attività istruttoria sull’istanza di AEM 
Elettricità S.p.A. (prot. Autorità n. 023514 dél‘4agosto 2008; prot. Cassa 1632 
del 1 agosto 2008); 

@ ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A all'ardeliberazione n. 96/04, 1° Autorità ha 
comunicato ad AEM Elettricità S.p.A/ilkCsa definitivo in data 7 agosto 2008 
(prot. Autorità 02421 I); 

e la società AEM Elettricità Spa non/sì è avvalsa della facoltà di richiedere 
l’audizione finale, ai sensi dell’articglo 10, comma 5, del dPR n.244/01, 


Ritenuto: 


e di valutare il capitale invéstito sulla base di una metodologia che prevede per il 
ramo storico, l’utilizzodèi.valori stratificati di costo storico forniti dall’impresa 
e, per gli anni in cuiinon esistono riscontri di bilancio relativi ai fondi di 
ammortamento tecnico=economici, dei fondi di ammortamento ricalcolati sulla 
base di aliquote di\ammortamento coerenti con quelle riscontrate nel corso delle 
istruttorie di perequazione specifica aziendale già concluse; 

e sulla base delladocumentazione istruttoria e tenuto conto della dichiarazione di 
AEM Elettricità S.p.A. di non volersi avvalere degli effetti delle decisioni del 
Consigliovdi=Stato, in merito ai ricorsi avversi alla deliberazione dell’ Autorità n. 
96/04, & delle altre osservazioni e informazioni fornite, di fissare il coefficiente 
Csa, per l’anno 2004, pari a 0,1391 


DELIBERA 
1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a 


copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per 
la società AEM Elettricità S.p.A., per l’anno 2004, pari a 0,139]; 
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2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla sacietà 
AEM Elettricità S.p.A. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale 
per l’anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto |. e del ricavo ammesso 
perequato, comunicato dall’ Autorità; 

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul.sito internet 
dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione:Tehe entra in 
vigore dal giorno della sua pubblicazione. 


Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma*28, della legge 14 
novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica 
dello stesso. 


Milano, 11 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
08407478 
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DELIBERAZIONE 11 settembre 2008. 


Modifiche all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07X(TIV) e 
alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07, in merito alle procedure éonvorsuali e 
alla prestazione del servizio di salvaguardia. (ARG/elt 122/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione dell’11 settembre 2008 


Visti: 

e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 'ziugno 
2003; 

e lalegge 14 novembre 1995, n, 481; 

e il decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

e lalesge 23 agosto 2004, n. 239; 

e la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto lengè 18 giugno 2007, 
n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in 
materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia; 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico23. novembre 2007 recante 
modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all’articolo |, 
comma 4, del decreto lesse 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 
2007, n. 125 (di seguito: decreto 23 novembre 2007); 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 
(di sesuito: l'Autorità) per l'erogazione der’ servizi di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela e di salvasuardia ai clienti finali al sensi del decreto 
lesse 18 giusno 2007, n, 73, approvato con deliberazione dell’ Autorità 27 
giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di 
seguito: TIV); 

e la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come 
successivamente modificata e ifitegrata (di seguito: deliberazione n. 337/07); 

+ la deliberazione dell’ Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: 
deliberazione ARGrelt 42/08); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 116/08. 


Considerato che: 

e la deliberazione 337/07 definisce le procedure concorsuali per l’assegnazione 
del servizio diVsalvasuardia (di seguito: procedure per la salvaguardia) 
stabilendo, tra l’altro, che l’ Autorità, entro il 15 settembre di ciascun anno in cul 
si svolgono tali procedure, possa modificare la composizione delle aree 
territoriali per l'erogazione del medesimo servizio; 

e le procèdure per la salvaguardia devono produrre esiti il più possibile 
concértenziali e, pertanto, promuovere la più ampia partecipazione di soggetti in 
grado=di assolvere agli obblighi di erogazione del servizio alle condizioni fissate 
dall’ Autorità; 

e Ctragli elementi che concorrono a garantire le finalità di cui al precedente alinea 
si possono annoverare: 

- il numero e la composizione delle aree territoriali; 

- la possibilità per tutti i soggetti partecipanti di potere valutare con 
sufficiente grado di precisione il valore atteso del costo che 
l’assegnatario dovrà sostenere per erogare il servizio, rimuovendo anche, 
per quanto possibile, eventuali asimmetrie informative; 

- i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure per la 
salvaguardia; 

- l'ammontare delle garanzie prestate dai soggetti assegnatari; 
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e in particolare, un eccessivo dimensionamento delle aree territoriali potrebbe 
comportare una riduzione della concorrenzialità delle procedure per la 
salvaguardia, a causa del rischio, posto su operatori di dimensioni Medie e 
piccole, di dover servire un numero eccessivo di clienti; 

e l'aumento della concorrenzialità delle procedure per la salvasuardia=si realizza 
altresì permettendo ai partecipanti di definire il numero massimo)di aree che 
intendono servire, indipendentemente dal numero di aree per le quali hanno 
presentato la migliore offerta, 

e il passaggio dei clienti che usufruiscono del serviziov di salvaguardia 
dall’esercente uscente al nuovo esercente può essere particolarmente critico e i 
relativi flussi informativi devono essere tali da consentire al nuovo esercente di 
essere messo rapidamente in condizioni di operare; 

e gli obblighi legati all'erogazione del servizio e gli, obblighi di comunicazione 
che gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a rispettare sono definiti in parte 
nella deliberazione n. 337/07 e in parte nel TIV. 


Ritenuto necessario: 

e rivedere la composizione delle aree tertitòriali di cui della deliberazione n. 
337/07, aumentandone il numero, nel rispetto dei requisiti di omogeneità di cui 
al decreto 23 novembre 2007, al fine di diminuire il numero dei punti di prelievo 
potenzialmente da servire per ciascuna area in modo tale da consentire la più 
ampia partecipazione dei soggetti; 

e modificare la procedura per la\salvaguardia per consentire agli operatori di 
effettuare offerte su più aree territoriali e di definire nel contempo: 

i. il numero massimo di/aree territoriali per le quali i medesimi soggetti 
intendono prestare ilservizio di salvaguardia; 

ili. un numero progressivo indicante il grado di priorità di scelta delle aree 
nel caso checil ‘soggetto abbia presentato la migliore offerta per un 
numero di aree maggiore del numero massimo di cui al precedente punto 
lis 

e modificare le procedure per la salvaguardia prevedendo che il numero massimo 
di aree servibili*sia proporzionale al numero di clienti serviti dal medesimo 
soggetto nell’anno precedente; 

e rivedere l’ammontare delle garanzie da prestare ai fini del corretto adempimento 
degli obblighi degli assegnatari; 

e includere l'indirizzo di esazione dei clienti finali serviti in salvaguardia nel 
passaggio di informazioni dall’esercente uscente al nuovo esercente, al fine di 
garantire una maggiore completezza delle medesime informazioni; 

e pievedere che l’impresa distributrice confermi al nuovo esercente la 
salvaguardia che subentra nella fornitura del servizio, con le stesse tempistiche 
dello switching di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08, l’avvenuto passaggio 
dei punti di prelievo dei clienti in salvaguardia al suo punto di dispacciamento; 

e prevedere che tutti gli obblighi di erogazione del servizio da parte degli esercenti 
la salvaguardia siano disciplinati nelle disposizioni del TIV, modificando a tal 
fine il TIV e la deliberazione n. 337/07 
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DELIBERA 


di moditicare il TIV nei termini sotto indicati; 

a) alcomma | è aggiunta la seguente definizione: 

e “deliberazione ARG/elt 42/08 è la deliberazione dell’ Autorità 31 marzo 
2008, ARG/elt 42/08” 

b) al comma 4.3bis, alla lettera d) dopo le parole “cliente finale” sono aggiunte lè 

parole ‘‘e indirizzo di esazione”; 

c) al comma 4.7, alla lettera c) dopo le parole “servizio di salvaguardia” sono aggiunte 

le parole “e le modalità di aggiornamento”; 

d) il comma 15.1 è sostituito dal seguente comma: 

“15.1 L’esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime 

di cui al presente articolo.” 

e) dopo il comma 15.1 è aggiunto il seguente comma: 

“15.1bis Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’inizio dell'erogazione del sérvizio di 
salvaguardia, 11 nuovo esercente la salvasuardia comunica a'clàscun cliente 
finale servito: 

a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle 
procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07, 

b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le 
modalità di aggiornamento; 

c) l’indirizzo internet e i recapiti telefonici&del’ medesimo esercente la 
salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie 
informazioni.” 

f) al comma 15.2 le parole “del comma 6.6” sono sostituite dalle parole “dell’articolo 

5, comma 5.6,”; 

£) dopo il comma 15.5 sono aggiunti i seguenti commi: 

“15.6 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali 
applicano: 

a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera c) del TIT, le 
disposiziom di cui alla deliberazione n. 200/99 e alla deliberazione n. 
152/06; 

b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera e) del TIT, le 
disposizioni di cui alladelberazione n. 200/99; 

c) perle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), d), ©) e 2) del 
TIT le disposizioni &hcomma 15.7. 


15.7. Le condizioni minime contrattuali per le tipologie contrattuali di cui al 
comma 15.6, letteràc} devono contenere le seguenti previsioni: 

a) la fatturazionedéi consumi avviene con periodicità almeno mensile con 
riferimento\ al consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I 
documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti 
informazioni: 

i. dipelogia del contratto e caratteristiche della fornitura; 
il. periodo di riferimento della fattura e consumi; 
ill/ Modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi. 

b) dltermine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere 
inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura 
medesima; 

€) il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. 
Qualora il cliente non rispetti tale termine, l’esercente la salvaguardia 
può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la 
corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura 
non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca 
centrale europea aumentato del 3,5 %,; 

d) il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i 
sovgetti autorizzati dall’esercente e con le modalità da quest’ultimo 
indicate, libera il cliente dai suoi obblighi. 
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15.8. Con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, in deroga a quanto previsto 
dalla deliberazione n. 200/99, è facoltà dell’esercente la salvaguardia 
richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 
15.Ibis o alla comunicazione di cui al comma 4.7, la prestazione di ‘apposita 
garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiederecal cliente 
alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi. 


15.9. L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 15-87 determinato 
dall’esercente la salvaguardia in misura non superiore allamigliore stima dei 
corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (Mese o bimestre) ed 
è versato dal cliente contestualmente al pagamento della’ prima fattura. In 
caso di connessioni non permanenti alla rete (forniture straordinarie), è 
facoltà dell’esercente la salvaguardia richiedere/il deposito cauzionale al 
momento della stipula del contratto. 


15.10 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1$77, lettera c), i corrispettivi 
applicati dall’esercente la salvaguardia coneriferimento a ciascun punto di 
prelievo servito sono non superiori alla somma de: 

a) i corrispettivi unitari di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto 
ministenale 23 novembre 2007; 

b) i corrispettivi applicati dall’impresa distributrice all’esercente la 
salvaguardia con riferimento <al)punto di prelievo per i servizi di 
trasporto, distribuzione e misura) nonché per le aliquote A, UC e MCT e 
altri eventuali ulteriori ©neri applicati dalla medesima impresa 
distributrice. 

15.11 Ai fini della determinazione»dei corrispettivi di cut al comma 15.10 per i 
punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna 
fascia oraria utilizzando ;l prelievo residuo di area (PRA) dell’area di 
riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al 
periodo cui i medesimi vonsumi si riferiscono.” 

h) alcomma 15bis.2 la parola**valicare” è sostituita dalla parola “validare”; 

i) al comma ]5bis.4, lettera b), le parole “indicati dall’esercente la salvaguardia entro 
5 (cinque) giorni lavorativi dall’inizio del mese di dicembre dell’anno di 
effettuazione delle procedure concorsuali” sono soppresse; 

j) il comma 15bis.5 &sestituito dal seguente comma: 

“15bis.5 Entro SXcinque) giorni lavorativi dall’inizio del mese di dicembre 

dell’anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa 
distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il template di 
invio il proprio formato elettronico dei dati di misura. Qualora l’impresa 
distributrice intende variare il proprio femplate e/o il formato elettronico 
deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all’esercente la 
salvaguardia indicando il nuovo femplate e/o il nuovo formato elettronico 
che intende adottare.” 

k) lartigolo I Ster è sostituito dal seguente articolo: 


Articolo 15ter 
“Obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia 
1Ster.1 Il nuovo esercente la salvaguardia comunica all’ Acquirente Unico, entro il 
29 novembre dell’anno di etfettuazione delle procedure concorsuali i 


riferimenti dei contratti di dispacciamento in cui includere i punti di 
prelievo relativi ai clienti serviti in salvaguardia. 
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15ter.2 L’Acquirente Unico comunica alle imprese distributrici, secondo le 
modalità dal medesimo definite, i contratti di dispacciamento di cui al 
comma lSter.l affinché le medesime imprese provvedano, secondo le 
tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad 
includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la 
salvaguardia. 


15ter.3 L'impresa distributrice è tenuta a includere i punti di prelievo che safanno 
serviti dal nuovo esercente la salvaguardia nella comunicazionexdy cui al 
comma 3.7 della deliberazione ARG/elt 42/08, 


15ter.4 L’esercente la salvaguardia uscente, entro 5 (cinque) gioni lavorativi 
dall’inizio del mese di dicembre dell’anno di effettuazione delle procedure 
concorsuali, comunica al nuovo esercente la salvaguardia: 

a) i medesimi elementi informativi di cui al comimar4.3bis relativi ai 
clienti finali titolari di punti di prelievo servitibin salvaguardia nel 
mese di dicembre; 

b) l’energia elettrica prelevata in ciascuna oràa7comunicata da Terna ai 
fini del calcolo dei corrispettivi di sbilaheiamento di cui all'articolo 
40 della deliberazione n. 111/06 con(tiferimento agli ultimi 2 mesi 
disponibili; 

c) gli elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativamente ai punti 
per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta 
attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall’1 gennaio 
successivo; 

d) gli elementi informativi di cui al comma 4.3bis e i dati di cui alla 
lettera b), relativamente/ai punti per i quali alla data della 
comunicazione sia pervehuta una richiesta di recesso dal servizio di 
salvaguardia con efficacia dall’ 1 gennaio successivo. 


15ter.5 Nel caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di 
prelievo relativi a Lelfenti finali non serviti in salvaguardia, l’energia 
elettrica prelevata ditcui al comma ISter.4, lettera b), con riferimento al 
punti di prelievosserviti in salvaguardia, è pari alla miglior stima della 
somma de: 

a) i CRPP di curall’articolo 9 del TILP moltiplicati per il prelievo residuo 
d’area (PR) con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari, 

b) il prelievo orario effettivo con riferimento ai punti di prelievo trattati 
orari. 


15ter.6 I médesimi criteri di cui al comma 1Ster.5 si applicano ai fini della 
detérminazione dell’energia elettrica prelevata relativamente ai punti di 
preltevo per i quali alla data della comunicazione di cui al comma 1Ster.4 
Sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con 
efficacia dall’ gennaio successivo. 


15te?.7 La comunicazione di cui al comma I Ster.4 deve avvenire: 

a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di 
comunicazione che fornisca all’esercente la salvaguardia uscente, idonea 
documentazione elettronica attestante l’invio e l'avvenuta consegna; 

b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di 
elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati 
trasferiti. 
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15ter.8 L’esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti/in 
salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente 
tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia dincui al 
comma 5.6 della deliberazione n. 337/07 e Vl1 gennaio 4ell’anno 
successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali 0, in 
assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione 
scritta: 

a) 1dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia perl’area 
territoriale di competenza, 

b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verràsservito dal nuovo 
esercente la salvaguardia; 

c) che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 
novembre 2007, in caso di mancato assolwimtento del servizio di 
salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente 
lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti 
all’area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto 
transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall’ Autorità, dagli esercenti la 
maggior tutela. 


15ter.9 L'impresa distributrice trasmette al'nuovo esercente la salvaguardia copia 

del contratto per il servizio di tfasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in 
salvaguardia ubicati nell’ambito territoriale della medesima impresa: 

a) entro S (cinque) giorni lavorativi dall’inizio del mese di dicembre 
dell’anno di effettuazione delle procedure concorsuali; 

b) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.3 qualora alla data 
di cui alla precedente lettera a) nell’ambito territoriale della medesima 
impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.”; 

I) l'articolo 23 è soppresso; 

. di sostituire, a partire dall’entràta in vigore del presente provvedimento, l’ Allegato A 

alla deliberazione n. 337/07.Cen'l Allegato A alla presente deliberazione; 

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla 

Cassa conguaglio per il settore elettrico e all’ Acquirente Unico; 

4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www-autorita.energia.it) Il presente provvedimento, che entra in vigore 
dalla data della sua‘\prima pubblicazione; 

5. di pubblicare sul-sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV 
come risultantè) dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente 
provvedimento. 


(98) 


Milano, 11 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Disposizioni per l’erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica di 
salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n, 125/07, in attuazione del decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 


TITOLO I 
Disposizioni generali 


Articolo 1 
Definizioni 
I.] Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel 
presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui 
all’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e al TIV, nonché le seguentivdefinizioni: 

— la Cassa: è la Cassa conguaglio per il settore elettrico; 

— procedure concorsuali: sono le procedure concorsuali per Windividuazione 
degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell’articolo 1, comma,4, della legge n. 
125/07: 

— periodo di esercizio del servizio di salvaguardia: è il periodo di esercizio del 
servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati ih esito alle procedure 
concorsuali, di durata pari a 2 (due) anni, ai sensi delR’articolo 1, comma 2, del 
decreto ministeriale 23 novembre 2007; 

— parametro £: è il parametro economico da sammare al valore della media 
aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore, appartenenti a ciascuna fascia 
oraria nel mese, a fronte del quale i partecipanti/alle procedure concorsuali si 
impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell’area territoriale indicata; 

— Regolamento: è il regolamento disciplinantè le procedure concorsuali. 


Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 ll presente provvedimento definisce i critéri e le modalità per l’organizzazione delle 
procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio di 
salvaguardia ai clienti finali che néshahno diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, 
della legge n. 125/07. 


2.2 ] soggetti individuati in esita alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il 
servizio di salvaguardia a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo all’anno di 
effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata di 24 
(ventiquattro) mesi e alle còridizioni di cui alle disposizioni del TIV. 


Articolo 3 
Individuazione dell©earee territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia 


3.1 Sono individuate le seguenti 12 (dodici) aree territoriali per l’erogazione del 
servizio di salvaguardia: 


Piemorite, Valle d’ Aosta e Liguria; 
Lombardia; 

Trentino- Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia; 
Emilia Romagna, 

Toscana; 

Umbria, Marche; 

Sardegna; 

Campania; 

9. Lazio, Abruzzo e Molise; 

10. Puglia, Basilicata; 

11. Calabria; 

12. Sicilia. 


soi via 
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3.2 L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di 
energia elettrica, dell'evoluzione dell’assetto di mercato, nonché della numerosità 
della localizzazione dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, entro il 15 settembre 
di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ) ed 
eventualmente modifica, la composizione delle aree territoriali di cui al comma 3.1. 


TITOLO II 
Criteri e modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali 


Articolo 4 
Obblighi informativi 


4.1 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli 
esercenti la salvaguardia trasmettono all’ Acquirente Unicotsecondo le modalità dal 
medesimo definite, distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 
del TIT e per ciascuna regione: 

a) il numero dei punti di prelievo e l’energia mensile prelevata in ciascuna 
fascia oraria corrispondente ai clienti chevabbiano, al 31 ottobre del 
medesime anno, fatture del servizio diSsalvagsuardia non pagate entro i 
termini di scadenza previsti, relativaménte ad almeno 2 (due) mensilità di 
consumi con riferimento ai medesimi punti di prelievo; 

b) il numero dei punti di prelievo serviti niel mese di ottobre e il numero dei 
punti di prelievo serviti nel mese di novembre; 

c) la miglior stima del numero dei punti'di prelievo che saranno serviti nel mese 
di dicembre. 


4.2 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.1, l’Acquirente Unico, 
pubblica sul proprie sito internet: 
a) il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia e l’energia 
elettrica prelevata comunicati dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del 
comma 16.2, lettere Bb) ed), del TIV, con riferimento ai mesi del periodo di 
esercizio del servizio’di salvaguardia vigente, ove disponibili; 
b) idatidi cul al comma4.1. 


Articolo 5 
Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali 


SI L’Acquirente Unito predispone lo schema di Regolamento nel rispetto delle 
disposizioni di\éui al presente provvedimento. 


5.2 Entro il 30 ‘settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, 
l’Acquirente Unico trasmette lo schema di Regolamento all’Autorità per 
l’apprévazione. 


5.3 L’AUterità approva lo schema di Regolamento entro il 15 ottobre di ciascun anno in 
cuivsi svolgono le procedure concorsuali e qualora l’ Autorità non si pronunci entro 
tale termine, lo schema di Regolamento si intende approvato. 


5.4L' Acquirente Unico pubblica il Regolamento approvato dall'Autorità sul proprio 
sito internet entro il 25 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure 
concorsuali. 


5.5 L’Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze 
alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo minimo di 4 
giorni dal termine di cui al comma 4.2. 
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5.6 Entro il 25 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali 
l’Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere 
verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna 
area territoriale, individua l’esercente la salvaguardia per il successivo periodo di 
esercizio del servizio di salvaguardia e ne pubblica sul proprio sito internet. il 
nominativo e il corrispondente valore del parametro ©. 


Articolo 6 
Criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia nelle procedure concorsuali 


6.1 Le procedure concorsuali definite dall’ Acquirente Unico prevedono che: 


a) la selezione degli esercenti la salvaguardia in tutte le areestèrritoriali, di cui al 
comma 3.1, abbia luogo contestualmente, 

b} ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria offerta irrevocabile in busta 
chiusa indicando: 


L il valore, senza possibilità di modifica o rilanttoy del parametro © offerto 
con riferimento a ciascuna area territoriale *per la quale si intenda 
partecipare; 

li. il numero massimo di aree per le quali»si rende disponibile a formre il 


servizio; tale numero non può essere superiore al numero di clienti finali 
non domestici serviti continuativamente in Italia dall’esercente negli 
ultimi 12 mesi, diviso per mille e arrotondato al valore intero per difetto; 
ili. il grado di preferenza associato aTiascuna area territoriale per cui viene 
presentata l’offerta. 
c) il valore vincolante del parametro £ offerto sia espresso in €MWh, arrotondato 
alla seconda cifra decimale; 
d} nessun partecipante possa risultare assegnatario per un numero di aree territoriali 
superiore al massimo indicato nell’offerta corrispondente, di cui alla lettera b), 
punto il. 


6.2 Per ciascuna area territoriale,” ai fini dell’individuazione dell’esercente la 
salvaguardia le procedure corcorsuali definite dall’Acquirente unico devono 
svolgersi secondo i seguentisemeri: 

a) individuazione dei partecipanti che abbiano indicato, con riferimento all’area 
territoriale, il valore vincolante del parametro © più basso; qualora due o più 
partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro O, 
scelta di uno dei partecipanti tramite sorteggio, 

b} verifica del rispetto del vincolo sul numero massimo di aree servibili dai singoli 
esercenti come da essi indicato in offerta; 

c) assegnazione\provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati 
ai sensi della precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di 
aree sia dispettato; 

dì} assegnazione provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati 
alla precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di aree non 
sia-rispettato limitatamente al numero massimo di aree indicato nell’offerta, con 
l’eselusione delle aree da essi indicate con grado di preferenza più bassa; 

e) vrelterazione della procedura escludendo i soggetti che sono già risultati 
àssegnatari per un numero di aree pari al numero massimo da essi indicato 
nell’offerta ed escludendo le aree territoriali già oggetto di assegnazione nelle 
iterazioni precedenti. 

f) assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della 
garanzia di cui al comma 8.2 
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6.3 L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaghiò )di 
energia elettrica, dell’evoluzione dell’assetto di mercato, nonché della numeresità e 
della localizzazione dei clienti attesi in regime di salvaguardia, entro il 15 settembre 
di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed 
eventualmente modifica, i criteri di selezione di cui al presente articolo. 


Articolo 7 
Requisiti minimi dei partecipanti alle procedure concorsitali 


7.1 Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per. l'individuazione degli 
esercenti la salvaguardia le società di vendita di energià èlettrica operanti nel 
mercato interno europeo aventi i seguenti requisiti: 

a) costituzione in forma di società per azioni, societàcGin accomandita per azioni, 
società a responsabilità limitata, raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), 
purchè tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di cui al 
presente articolo, società consortili costituite alternativamente in forma di 
società per azioni, società in accomandita pelazioni, società a responsabilità 
limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in 
caso di società estere; 

b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanct di,esercizio approvati, ove disponibili; 

c) aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese 
di presentazione delle istanze di partécipazione alle procedure concorsuali 
almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un 
consumo annuo complessivo non.inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non 
domestici 
ovvero 
aver fornito continuativamente/negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese 
di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali 
almeno 100.000 punti divprelievo di energia elettrica nel mercato interno 
europeo per un consumoVannuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti 
a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica 
sul territorio nazionale; 

d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da 
primari organismi. internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody’s Inverstor 
Services) o BBB-XStandard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) 

Ovvero 

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto 
dalla società controllante il soggetto istante, quest’ultimo deve essere in possesso 
di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da 
parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del 
soggéttò istante 

ovvero 

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia 
soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo 
raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera 
di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo 
raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere 
l’impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non 
aventi il requisito. 

e) aver prestato alla Cassa il deposito cauzionale di cui al comma 8.1. 
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Articolo 8 
Garanzie 


8.1 Le società di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono 
costituire presso la Cassa, entro i termini stabiliti dall’ Acquirente Unico, un deposito 
cauzionale a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, pari a 30.000 (trentamil&) euro, 
nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano © 
filiale/succursale italiana di banca estera. L’Acquirente Unico stabilisce altresi la 
durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione. 


8.2 Gli esercenti la salvaguardia individuati provvisoriamente tramitè le procedure 
concorsuali di cui al comma 6.2 lettere da a) a e), sono tenuti a costituire presso la 
Cassa, pena la non assegnazione dell’incarico o la decadenza dall’incarico, entro i 
termini stabiliti dall’ Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di 
garanzia bancaria pani a euro 1.000.000 (un milione) per ogrtharea territoriale per il 
quale risolta assegnatario. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario 
italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, avgaranzia di un eventuale 
mancato assolvimento del servizio di salvaguardia odi svolgimento dello stesso in 
difformità delle disposizioni previste. L' Acquirente/bnico specifica altresi la durata 
del deposito e i termini per l’eventuale escussione: 


Articolo 9 
Definizione del corrispettivo per il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di 
clienti serviti Sibesiguo 


>» 


9.1 Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del/decreto ministeriale 23 novembre 2007, 
ciascun esercente la salvaguardia ha difitto a ricevere un corrispettivo, se positivo, 
pari alla differenza tra: 

a) l'ammontare a copertura deî\costi fissi commerciali, il cui valore è fissato pari 

a 480.000 euro; 

b) il prodotto tra: 

i. il numero medio, mensile dei punti di prelievo serviti nell’ambito della 
salvaguardia nel periodo di esercizio del servizio di salvaguardia 
moltiplicato per ttnumero di mesi compresi nel medesimo periodo; 

li. un ammontare corrispondente ad una stima della quota dei corrispettivi 
applicati e“destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto 
di prelievo/mese, fissato pari a 20 euro. 
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DELIBERAZIONE 16 settembre 2008. 


Procedura per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell’articolo 14,.e0mma 2, lettera 


f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03. (ARG/elt 123/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 16 settembre 2008 


Visti: 


la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; 

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglivdel 26 giugno 
2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE); 

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05); 

la legge 27 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07), 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito? decreto legislativo n. 
79/99), 

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seglito: decreto legislativo n. 
387/03); 

la deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica ©&il gas (di seguito: l’ Autorità) 
19 dicembre 2005, n. 281 (di seguito: deliberazione’n. 281/05); 

l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06 (di 
seguito: deliberazione n. 327/06); 

l’Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06 (di 
seguito: deliberazione n. 328/06); 

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 
89/07), 

la deliberazione dell’Autorità (22 ) novembre 2007, n. 290/07 (di seguito: 
deliberazione n. 290/07), 

la deliberazione dell’Autorità/21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 2/08); 

la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, VIS 8/08 (di seguito: 
deliberazione VIS 8/08); 

la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2003, ARG/elt 99/08 (di seguito: 
deliberazione ARGrelt 99/08); 

il documento perda consultazione dell’ Autorità 28 febbraio 2008, DCO 5/08; 

il documento perda consultazione dell'Autorità 21 maggio 2008, DCO 13/08 (di 
seguito: DCOA3/08). 


Considerato che: 


l’artiecle 23, comma 5, della direttiva 2003/54/CE prevede che qualsiasi parte che 
intendaysporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di 
distribuzione può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per 
la risoluzione delle controversie, adotta una decisione che produce effetti 
vincolanti; 

l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/05, prevede che l'Autorità 
definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle 
reti; 

l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, impone al gestore della rete 
di trasmissione nazionale di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne 
facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano 
rispettate le regole tecniche e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di 
interconnessione fissate dall'Autorità; 

l'articolo 9, comma |, del decreto legislativo n. 79/99 impone alle imprese 
distributrici di energia elettrica l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i 
soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e 
purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate 
dall’ Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri; 
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* l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, prevede che l'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas emani specifiche direttive relativamente alle 
condizieni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale 
superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi; 

* l'articolo 2, comma 165, della legge n. 244/07 ha integrato l’articolo 14, comma2, 
del decreto legislativo n. 387/03; 

» l'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n, 387/03, così come 
integrato dalla legge n. 244/07, stabilisce che, nell’ambito delle precitate direttive, 
l’Autorità sottoponga a termini perentori le attività poste a carico dei ‘gestori di 
rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; 

» l’articolo 14, comma 2, lettera f-ter, del decreto legislativo n. 387/03, così come 
integrato dalla legge n. 244/07, stabilisce che, nell’ambito delle precitate direttive, 
siano previste procedure di risoluzione delle controversie insérte tra produttori e 
gestori di rete, con decisioni, adottate dall’ Autorità per l’energia elettrica e il sas, 
vincolanti fra le parti; 

+» con la deliberazione n. 281/05, l'Autorità ha definito le condizioni tecniche ed 
economiche per l'erogazione del servizio di connessiohé ‘alle reti elettriche con 
tensione nominale superiore ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione 
di impianti alimentati da fonti rinnovabili; 

+ con la deliberazione n. 89/07, l’Autorità ha definito le condizioni tecniche ed 
economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle 
reti elettriche con obbligo di connessione di(terzi a tensione nominale inferiore o 
uguale ad 1 kV, ivi incluse le condizioni perla connessione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili; 

* con la deliberazione ARGrelt 99/08 [Autorità ha riunito in un unico testo 
integrato le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti 
elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di 
energia elettrica (di seguito: Testo)integrato delle connessioni attive o TICA), 
accorpando e aggiornando Ale) disposizioni attualmente contenute nelle 
deliberazioni n. 281/05 e n. 89407 per la connessione delle utenze attive; 

* a partire dal 1° gennaio 2009 j] Testo integrato delle connessioni attive sostituirà 
le deliberazioni n. 281/05°%m 89/07, 

e la deliberazione n. 281405) la deliberazione n. 89/07 e la deliberazione ARG/elt 
99/08 prevedono ché ib gestore della rete a cui l'impianto di produzione sarà 
connesso individui unilateralmente la soluzione per la connessione dell’impianto 
medesimo; 

* la previsione di\cui al precedente alinea discende della necessità che il gestore 
della rete verifichi l'impatto che l’impianto di produzione da connettere avrà sulla 
rete da esso-gestita, ai fini delle verifiche necessarie per il rispetto della sicurezza e 
della qualita del servizio di trasporto, 

» l’Autorità ha prescritto che la soluzione per la connessione alla rete dell’impianto 
di produzione sia “la soluzione tecnica minima”, definita come la soluzione per la 
confessione necessaria e sufficiente a soddisfare la richiesta di connessione, 
compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei 
componenti adottati dal gestore della rete, 

»; è compito del gestore di rete individuare la soluzione tecnica minima perseguendo 
Obiettivi di economicità, razionalità e necessarietà dell’opera di connessione, nel 
rispetto delle esigenze di esercizio della propria rete; 
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e l'elaborazione, da parte del sestore di rete, di una soluzione tecnica per la 
connessione sovradimensionata rispetto alle esigenze minime e che comporti, per 
il richiedente, oneri e adempimenti eccessivi altrimenti evitabili, viola i suddetti 
principi di economicità, razionalità e necessarietà dell’opera di connessione e 
potrebbe prefigurare una particolare fattispecie di negazione dell'accesso alla rete; 

e  dall’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 290/07 e conclusa con 
deliberazione VTS 8/08, sono emerse, tra altro, criticità in relazione alvispetto dei 
criteri di economicità, razionalità e necessarietà nell’individuazione e nella 
predisposizione della soluzione tecnica minima per la connessionevda parte dei 
gestori di rete: 

*  conla deliberazione ARG/elt 2/08 è stato avviato un procedimetito per l'adozione 
di provvedimenti in materia di sviluppo della produzione (di energia elettrica da 
fonti rimovabili derivanti dalle disposizioni di cui alla le&ge”729 novembre 2007, 
n. 222 e alla legge n. 244/07, per quanto di competenza dell’ Autorità; 

e le procedure sostitutive in caso di inerzia dei gestori direte, previste dall'articolo 
14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo4n. 0387/03, sono direttamente 
legate alle tempistiche definite dal Testo integrato delle connessioni attive e, 
pertanto, l’Autorità ha ritenuto opportuno disciplinarle all’interno del suddetto 
provvedimento, approvato con la deliberazioné ARG/elt 99/08; 

e per contro, le procedure per la risoluzione délle controversie previste dall'articolo 
14, comma 2, lettera f-ter, del decreto fesizlativo n. 387/03, sono applicabili 
indifferentemente sia con riferimenté \alle attuali condizioni tecniche ed 
economiche per l'erogazione del servizio )di connessione, sia con riferimento alle 
condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione 
previste dal TICA, che entreranno 4n vigore il 1° sennaio 2009, Per i suddetti 
motivi il regolamento per la risolizione delle controversie è approvato con un 
provvedimento separato rispetto a quello che resola le procedure sostitutive; 

* affinché il presente sistema di fisoluzione delle controversie esplichi la massima 
efficacia è necessario incentivare gli operatori a perseguire la risoluzione della 
controversia prima di ‘correre all'Autorità; e che, pertanto, sla necessario 
disincentivare il ricorstneccessivo a tale strumento, senza che le parti abbiano 
prima ricercato autonomamente le possibili soluzioni della controversia, 

e l’obiettivo di cui4al”precedente alinea possa essere perseguito, tra l’altro, 
prevedendo che I*Autorità abbia la facoltà di porre a carico di una o di entrambe le 
parti il rimborso delle spese sostenute per la procedura, nonché di un indennizzo 
per l'eventuale ritardo nella connessione dell'impianto. 


Considerato, inoltre, che; 


e con dl DCO 13/08 l’Autorità ha sottoposto agli operatori uno schema di 
regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete; 

e tuttiveli operatori che hanno presentato osservazioni al DCO 13/08 hanno 
cendiviso l'esigenza di disporre di una procedura di risoluzione delle controversie 
insorte tra produttori e gestori di rete nell’ambito dell’erogazione del servizio di 
connessione alla rete di impianti di generazione di energia elettrica; 

* è stato rilevato il persistere di incertezze derivanti soprattutto dalla elevata 
atbitrarietà dei gestori di rete nel definire la soluzione tecnica di connessione; e 
che tale problematica assume un peso maggiore laddove i gestori di rete interessati 
appartengono a gruppi societari presenti anche nelle attività contendibili della 
filiera; 
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i principali elementi specifici emersi in esito al processo di consultazione hanno 

evidenziato quanto segue: 

a) per quanto concerne l’ambito di applicazione, la maggioranza degli operatori 
ha ritenuto condivisibile che il regolamento sia utilizzato per risolvere le 
controversie relative al servizio di connessione a tutte le reti elettriche, incluse 
le reti in bassa tensione. Peraltro, tale ambito di applicazione corrispondeva 
quello del Testo integrato delle connessioni attive; 

b) un operatore ha espresso l’opinione che il regolamento si limiti a dirimere le 
sole controversie insorte prima della realizzazione della connessione. A tale 
riguardo, dal momento che il servizio di connessione alla rete_comprende 
anche la fase di esercizio successiva alla realizzazione, si ritiene\opportuno 
includere tale fase dall’ambito di applicazione del provvedimento; 

c) in merito ai criteri per l'ammissione di un'istanza alla proceduradi risoluzione 
delle controversie, alcuni operatori hanne suggerito ‘che, nei casi di 
controversie sorte in occasione di richieste di connessione, l’istanza sia 
comprensiva della documentazione atta a dimostrare la mancata convergenza 
tra le parti. L'osservazione è stata accolta integrando i requisiti formali 
necessari per l'avvio della procedura; 

d) la maggioranza degli operatori ha ritenuto condivisibili le modalità per lo 
svolgimento della procedura di risoluzione‘ delle controversie proposte 
dall’ Autorità. Un operatore ritiene che l’apertura) della procedura debba avere 
effetto sospensivo dell’istanza di connessione, per evitare che — qualora 
l’istanza risulti infondata — il gestore di rete sia tenuto a pagare gli indennizzi, 
previsti dalla normativa, sul ritardo nellareonnessione dovuto dalla procedura 
di risoluzione della controversia. A (tal proposito si osserva che la mancata 
convergenza nella definizione di una soluzione per la connessione di un 
impianto può emergere solo dopo la/presentazione del preventivo da parte del 
gestore di rete e prima dell’accettazione del medesimo da parte del produttore: 
poiché né le attuali regole néquelle che entreranno in vigore dal 1° gennaio 
2009 prevedono l'applicazione di indennizzi automatici nella predetta fase, 
non si è ritenuto necessario\prevedere l’effetto sospensivo; 

e) per quanto attiene il pagamento delle spese della procedura, numerosi 
operatori hanno evidénziato l’opportunità di definire criteri e parametri di 
riferimento per la valutazione e la quantificazione delle somme a titolo di 
rimborso spese; inoltre, alcuni operatori hanno richiesto di escludere dal 
corrispettivo la quota a rimborso dei danni, prevedendo in merito un esplicito 
rimando al diritto del produttore di richiedere il risarcimento del maggior 
danno attraverso le procedure esistenti. Tali suggerimenti sono stati recepiti 
nel regolamento; 

f) sempre cori\riferimento alle spese della procedura, un operatore ha espresso il 
parere»che la quota a copertura del ritardo nella connessione debba essere 
esclusavevidenziando che le condizioni tecniche ed economiche per il servizio 
di connessione prevedono già un indennizzo automatico per il ritardo. 
Tlosservazione non è stata recepita, dal momento che, come già detto alla 
precedente lettera dì, nel lasso temporale tra la presentazione del preventivo e 
l'accettazione dello stesso, non sono previsti indennizzi automatici per 
eventuali ritardi; 

S) un operatore ha rilevato criticità in ordine al potere dell’ Autorità di emanare 
misure cautelari inaudita altera parte e in ordine alla mancanza della 
possibilità di contestare il provvedimento cautelare davanti all’ Autorità stessa. 
In accoglimento di tali osservazioni, il regolamento prevede che le misure 
cautelari siano emanate sentite le parti, nonché la facoltà di chiedere 
all’ Autorità [a revoca o la modifica delle predette misure; 
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h) molti operatori hanno sottolineato l'esigenza di un coordinamento funzionale e 
operativo tra il resolamento per la risoluzione delle controversie e il Testo 
integrato delle connessioni attive. L'osservazione è stata accolta prevedendo 
che la procedura di risoluzione delle controversie si applichi per tutti i tipi di 
connessione disciplinati dal Testo integrato delle connessioni attive, ivi incluse 
le connessioni in bassa tensione. 


Considerato, infine, che: 


*« l’articolo 12, comma |, lettera d) della deliberazione n. 327/064attribuisce alla 
Direzione Mercati dell’ Autorità l’incarico di curare le istruttorie perla valutazione 
dei reclami e le istanze relative all'accesso e uso delle reti e lor infrastrutture, 

*« la deliberazione n. 328/06 attribuisce alla Direzione Mercati dell’ Autorità 
l’incarico di definire le condizioni di accesso al serviziondi trasmissione e di 
distribuzione dell’energia elettrica; 

*+ la deliberazione n. 328/06 attribuisce alla Direzione Legislativo e Legale 
dell’Autorità il compito di analizzare ed inquadrare.i profili giuridici degli atti 
predisposti dalle Direzioni interessate, nonché delle relative sequenze 
procedimentali. 


Ritenuto opportuno: 


*« prevedere una procedura, attivabile\ sù istanza di parte, finalizzata 
all’accertamento, da parte dell'Autorità, ‘che le soluzioni per la connessione 
elaborate da un gestore di rete im occasione di una richiesta di connessione di un 
impianto di produzione soddisfino.i previsti requisiti di economicità, razionalità e 
necessarietà dell’opera, ovvero all’individuazione di soluzioni per la connessione 
alternative che soddisfino i suddetti requisiti; 

* prevedere che, in conformità al decreto legislativo n. 387/03, la procedura di cui al 
precedente alinea si applichi per la risoluzione delle controversie che insorgono tra. 
produttori e gestori di retevin' relazione alla connessione alle reti con obbligo di 
connessione di terzi di‘impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili; 

e prevedere che, per esieenze di uniformità con il Testo integrato delle connessioni 
attive, la suddetta procedura sia applicata per risolvere le controversie relative al 
servizio di connessione a tutte le reti elettriche, ivi incluse le reti in bassa tensione; 

* peri motivi espressi in premessa, mantenere la presente procedura separata dalle 
procedure sostittitive in caso di inerzia dei gestori di rete, previste dall’articolo 14, 
comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03; 

+ prevedete the la procedura di cui ai precedenti alinea sia definita con apposito 
regolamento, adottato dall'Autorità con il presente provvedimento, di cui forma 
parte infegrante e sostanziale 


DELIBERA 


la dir adottare il Resolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e 
gestori di rete riportato in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), 

2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in 
vigore della data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 16 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
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ALLEGATO A 


Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai 
sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387/03 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Aî fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni 

a) l'Autorità è |’ Autorità per l'energia elettrica e il gas; 

b) Direzione Mercati è la direzione Mercati di cui all'articolo 11/comma 3, lettera 
d), dell’ Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità n. 327/06; 

c) gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione 0 di 
trasmissione dell’energia elettrica a cul è presentata la richiesta di connessione; 

d) produttore è il soggetto che presenta al gestore 4di)rete la richiesta di 
connessione di un impianto di produzione di energia elettrica; 

e) servizio di connessione è l’esecuzione, da parte del gestore di rete, dell'obbligo 
previsto dall’articolo 3, comma | e dall’articolo ‘9, comma 1, del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 


Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 I presente regolamento si applica per Aa risoluzione delle controversie che 
insorgono tra produttori e gestori di rete ImTelazione all’erogazione del servizio di 
connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili. 


2.2. Il presente regolamento non disciplina le procedure sostitutive attivabili in caso di 
inerzia dei gestori di rete, previste dall’articolo 14, comma 2, lettera f-bis), del 
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, disciplinate con la deliberazione 
dell’ Autorità ARG/elt n. 99/08, recante le condizioni tecniche ed economiche per 
l’erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di 
terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. 


Articolo 3 
Attivazione della procedura di risoluzione della controversia 


(re) 
par 


Il produttore può presentare alla Direzione Mercati un’istanza per la risoluzione di 
una controversia insorta nel corso della fase anteriore alla realizzazione della 
connessiofedi un impianto di produzione o durante la successiva fase di esercizio 
della connéssione medesima. 


3.2. L’istaniza deve indicare le seguenti informazioni: 
a. lavragione o denominazione sociale e l’indirizzo dell’impresa che presenta 
Bistanza, 
Ba il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono, di telefax e l’indirizzo di 
posta elettronica di un referente del produttore; 
c. la descrizione della controversia e le motivazioni tecniche, economiche e 
giuridiche a sostegno della propria posizione; 
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d. la documentazione necessaria ad evidenziare le questioni controverse. In caso 
di controversie insorte nel corso della fase anteriore alla realizzazione=della 
connessione, dalla documentazione allegata all’istanza deve emergere il 
disaccordo tra le parti. A tal fine il produttore deve allegare all’istanza? 

i. larichiesta di connessione del produttore, 

ii. la soluzione per la connessione proposta dal gestore di rete, 

iii. la contestazione della soluzione per la connessione da parte del-produttore; 
iv. il riscontro della contestazione da parte del gestore di rete. 


3.3 La Direzione Mercati verifica l'ammissibilità dell'istanza e_lavsussistenza dei 
requisiti formali, di cui al comma 3.2, e sostanziali, di cui all'articolo 2. A tal fine, 
la Direzione Mercati può chiedere al soggetto che Ha presentato l'istanza 
informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli ‘depositati con l'istanza, 
indicando i termini, prorogabili in caso di motivate esigenze del produttore, entro 
cui inviare le suddette integrazioni. 


3.4. Qualora le informazioni e i documenti di cui al comma 3.3 non siano inviate entro 
i termini indicati, la Direzione Mercati propone al Collegio dell’Autorità 
l'archiviazione dell’istanza. 


3.5. Nel caso in cui la verifica di cui al comma,3.3 abbia esito positivo, la Direzione 
Mercati sottopone al Collegio dell’ Autorità la proposta di avvio della procedura. 


> 


3.6 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito negativo, la Direzione 
Mercati propone al Collegio dell’ Autorità di dichiarare l’istanza inammissibile. 


3.7 Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dell’ Autorità, la Direzione 
Mercati, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero, nel caso di 
richiesta delle informazioni e dei documenti di cui al comma 3.3, entro trenta (30) 
giorni dal loro ricevimento «comunica al produttore l’esito della verifica. 


Articolo 4 
Svolgimento della procedura di risoluzione della controversia 


4.1. Il Collegio dell’ Autorità designa, per ciascuna controversia, un responsabile della 
procedura. 


4.2 Il responsabile della procedura comunica alle parti l’avvio della procedura e 
trasmette al_gestore di rete l’istanza e i documenti ad essa allegati, ai fini della 
instaurazione del contraddittorio. 


43 Fntro cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio della 
procedura, il gestore di rete è tenuto ad indicare al responsabile della procedura il 
nominativo, il recapito, il numero di telefono, di telefax e l’indirizzo di posta 
elettronica di un proprio referente per la procedura di risoluzione della 
controversia. 


4.4 Durante lo svolgimento dell’istruttoria: 

a) il responsabile della procedura ha la facoltà di convocare incontri, richiedere 
informazioni, effettuare sopralluoghi e richiedere consulenze tecniche; 

b) il responsabile della procedura può disporre, d’ufficio o su istanza di parte, di 
sentire le parti in contraddittorio; 

c) le parti hanno la facoltà di depositare documenti, di presentare memorie e di 
richiedere incontri con il responsabile della procedura; 

d) le parti possono farsi assistere da consulenti tecnici o da consulenti legali. 
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Articolo 5 
Accesso agli atti 


5.1 Le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia dei documenti acquisiti 
nel corso della procedura. 


5.2. Qualora. sussistano specifiche esigenze di riservatezza, la parte deve 
contestualmente al deposito dei documenti, presentare al responsabile (della 
procedura una richiesta contenente l’indicazione dei documenti, o delle,parti di 
documenti, da sottrarre all’accesso, specificandone i motivi. 


53. ll responsabile della procedura valuta la fondatezza delle ragioni esposte dalla 
parte a sostegno della richiesta di sottrazione all'accesso e decide inamerito al suo 
accoglimento. 


Articolo 6 
Esito della procedura di risoluzione della controversia 


6.1 In esito all’istruttoria di cui all'articolo 4, il responsabile della procedura 
comunica alla parti le risultanze, comprensive di un’ipotesi per la risoluzione della 
controversia. 


6.2 Entro dieci giorni dal ricevimento delle risultanze<«di cui al comma 6.1, le parti 
possono presentare una memoria al responsabile della procedura. 


6.3. Decorso il termine di cui al comma 6.2, il responsabile della procedura presenta al 
Collegio una relazione contenente l’analisi della controversia e una proposta di 
risoluzione. 


6.4 Sulla base della relazione di cui al comm 6.3 e di ogni altro elemento ritenuto 
utile, il Collegio dell’ Autorità adotta la decisione motivata, vincolante per le parti. 
La suddetta decisione è comunicata alle parti entro centoventi (120) giorni dalla 
data di ricevimento dell'istanza di cui all’articolo 3. Il suddetto termine può essere 
prorogato con il consenso del produttore e in caso di richiesta di informazioni e 
documenti ulteriori di cu al comma 3.3. 


6.5. La decisione di cui al comm@6,4 definisce 1 profili di carattere tecnico, economico 
e procedimentale per la risolazione della controversia. 


6.6. Conla decisione di cui alcomma 6.4, il pagamento delle spese della procedura è 
posto a carico delle parti sulla base di criteri equitativi, tenendo conto dell'esito 
della controversia. In particolare, il Collegio dell’ Autorità può anche stabilire che: 


a) qualora l’istanza' risulti fondata, il gestore di rete corrisponda al produttore una 
somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura e di 
indennizzò/ “per l'eventuale ritardo nella connessione dell’impianto. 
L’indetihizzo per il ritardo è quantificato facendo riferimento ai criteri per la 
determinazione degli indennizzi automatici previsti dalle vigenti condizioni 
teciiiche ed economiche per la connessione alle reti elettriche degli impianti di 
pfodùzione di energia elettrica; 


b} qualora l’istanza risulti non fondata, il produttore corrisponda al gestore di rete 
una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura. 


6.TNE fatto salvo il diritto, per il produttore, di chiedere il risarcimento del maggior 
danno non coperto ai sensi del comma 6.6. 


6-8. Entro dieci (10) giorni dal ricevimento della decisione, ciascuna delle parti ha la 
facoltà di richiedere all’ Autorità che la pubblicazione della decisione avvenga con 
accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza. 
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6.9 Fatto salvo quanto previsto dal comma 6.8, la decisione è pubblicata sulsito 
internet dell’ Autorità www.autorita.energia.it. 


6.10 Ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, le 
parti possono proporre ricorso avverso la decisone di cui al comma 6.4 innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. 


Articolo 7 
Misure cautelari 


7.1. Con l’istanza di cui all’articolo 3, il produttore può chiedete Vemanazione, in via 
di urgenza, di misure temporanee, dirette a garantire la continuità dell’erogazione 
del servizio di connessione, ovvero a far cessare formevdi abuso o di scorretto 
funzionamento da parte del gestore di rete. Talè richiesta deve essere 
adeguatamente motivata, indicando il pregiudizio, grave e irreparabile derivante 
dalla condotta del gestore di rete. 


7.2. Il Collegio dell’Autorità può emanare, in via /di urgenza e sentite le parti, misure 
temporanee dirette a garantire la continuità dell’erogazione del servizio di 
connessione ovvero a far cessare forme diabuso o di scorretto funzionamento da 
parte del gestore di rete. Le misure cautelari cessano di avere ogni effetto dal 
momento della comunicazione della decisione di cui al comma 6.4 e, in ogni caso, 
se la decisione non è adottata entro i fermini previsti. 


7.3. Le parti hanno facoltà di chiedere all’Autorità la revoca o la modifica delle misure 
cautelari di cui al comma 7.2. 
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DELIBERAZIONE 25 settembre 2008. 


Disposizioni urgenti per l’avvio del trattamento orario ai fini del dispacciamento dei punti di prelievo in bassa=tensione 
con potenza disponibile superiore ai 55 kW (modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione n. 278/07 >TILP e 
all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 29/08). (ARG/elt 135/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella niunione del 25 settembre 2008 
Visti: 


+ lalesge 14 novembre 1995, n, 481, 

* il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti 
applicativi; 

« l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas (di 
seguito: l’ Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato 
e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06), 

*« l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e 
successive modificazioni ed integrazioni (di seguito. TIVI); 

+ l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, come 
successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP); 

+ l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 12Yyharzo 2008, ARG/elt 29/08 (di 
seguito: deliberazione 29/08); 

+ la deliberazione dell’Autorità 27 marzo(2008, ARG/elt 36/08 (di seguito: 
deliberazione 36/08), 

+ la comunicazione AIGET del 5 settembre”2008, protocollo Autorità n. 27409 
dell'11 settembre 2008; 

«la comunicazione MultiUtility S.p.A Alel 9 settembre 2008, protocollo Autorità 
n, 28040 del 18 settembre 2008; 

«la comunicazione Linea Più S.p.A, del 9 settembre 2008, protocollo Autorità n. 
27405 dell’11 settembre 2008 

+ la comunicazione AGSMZErnergia S.p.A. del 9 settembre 2008, protocollo 
Autorità n. 27399 dell’ 1 lusettembre 2008; 

* la comunicazione AcegaElectrabel S.p.A. dell’II settembre 2008, protocollo 
Autorità n. 28384 del 24 settembre 2008; 

+ la comunicazione .DSE - Duferco Energia SRL dell’11 settembre 2008, 
protocollo Autorità,n./28385 del 24 settembre 2008. 


Considerato che: 


+e l’Autorità»=.con il TILP, ha introdotto in data 31 ottobre 2007, con decorrenza 1 
aprile 2008, la profilazione convenzionale per fasce, con congruo anticipo 
rispetto all'effettiva entrata in vigore della disciplina, al fine di garantire agli 
operatori un opportuno tempo in ordine al necessario adeguamento delle 
propriè politiche, operative e commerciali, al rinnovato assetto normativo e 
pertanto permettere l’ordinato svolgimento delle attività dei diversi operatori in 
tale contesto; 

e il TILP stabilisce che tutti 1 punti di prelievo in altissima, alta, media e bassa 
tensicne, limitatamente nell’ultimo caso ai punti con potenza disponibile 
superiore a 55 kW, se dotati di misuratore orario od elettronico, siano trattati 
orari a decorrere dal primo giorno del bimestre convenzionale successivo alla 
messa in servizio del misuratore orario o elettronico di cui sono dotati ovvero 
dal primo giorno del secondo bimestre convenzionale successivo laddove la 
messa in servizio dei misuratori occorra gli ultimi 15 giorni del mese con 
numerario dispari; 
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* al fine di fornire un elemento informativo agli utenti del dispacciamento utilé 
alla previsione delle modifiche che il Prelievo residuo d’ Area (PRA) può subire 
il successivo bimestre convenzionale anche a seguito dell’avvio del trattamento 
orario di punti di prelievo, il TILP prevede la pubblicazione da parte“delle 
imprese distributrici di riferimento del cosiddetto “delta PRA” ovvero. della 
somma dell’energia elettrica complessivamente prelevata l’annev solare 
precedente da tutti i punti di prelievo che: 

- hanno attivato il trattamento orario con decorrenza kdal bimestre 
convenzionale successivo 
- sono stati disattivati o attivati nel bimestre convenzionale corrente, 

* diversi operatori durante il mese di marzo 2008, in prossimità dell’entrata in 
vigore del traitamento orario per i punti in bassa tensione con potenza 
disponibile superiore a 55 kW, avevano rappresentato all'Autorità la difficoltà 
ad elaborare una corretta stima previsionale dei-prelievi orari dei punti 
ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento Appartenenti a tale categoria 
il cui trattamento orario sarebbe stato avviato 1’ 1 ‘aprile 2008 ai sensi del TILP, 
a causa della mancata disponibilità di una basexdi.dati storici di prelievo orario 
per tali punti, con potenziale rischio per d'attività di approvvigionamento 
dell’energia elettrica e conseguente rischio di sbilanciamento da parte degli 
utenti del dispacciamento medesimi; 

* la deliberazione 36/08 ha stabilito un nidivio all'1 ottobre 2008 dell’avvio del 
trattamento orario ai fini del dispagciamento dei punti di prelievo in bassa 
tensione con potenza disponibile supettore ai 55 KW che non erano trattati orari 
al 31 marzo 2008, per dar mode agl? utenti del dispacciamento di disporre di 
un’adeguata conoscenza degli andamenti dei prelievi orari dei punti di prelievo 
in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW, mantenendo per 
tali punti di prelievo dotati di misuratore adeguato l’obbligo di: 

- rilevazione dei prelievi orari ai sensi delle modalità e le tempistiche previste 


dal TILP e 
- messa a disposizione dei dati, con separata evidenza dai punti trattati orari, 
ai sensi del TIV.è della deliberazione n. 111/06; 


+ gli operatori sole recentemente, con le comunicazioni richiamate, hanno 
rappresentato all'Autorità una difficoltà di previsione dell'andamento del PRA 
a seguito dell’esservazione, ricavata dalle informazioni delle curve orarie 
ricevute per î propri punti di prelievo, che i punti di prelievo in bassa tensione 
con potenza disponibile superiore a 55 KW appaiono caratterizzati da profili di 
prelievo=significativamente diversi dall'andamento morfologico storico del 
PRA evche pertanto la relativa sottrazione al PRA dell’energia elettrica 
prelevata da tali punti potrebbe provocarne una deformazione del profilo 
difficilmente prevedibile, con rischio di probabili sbilanciamenti da parte dei 
medesimi utenti del dispacciamento, ivi incluso la società Acquirente unico 
S.p.A. garante dell’approvvisionamento dell’energia elettrica all'ingrosso per il 
servizio di maggior tutela. 


Considerato, inoltre, che: 


= il TILP stabilisce che il PRA sia determinato detraendo dall'energia elettrica 
immessa in ciascuna area di riferimento, fra l’altro, l'energia prelevata da tutti 
gli impianti di illuminazione pubblica nella medesima area, diversamente dalla 
precedente regolazione che ricomprendeva nel PRA l’energia elettrica prelevata 
dai punti di illuminazione pubblica non serviti nel mercato libero; 
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* l’informazione del valore dell'energia prelevata oraria dagli impianti di 
illuminazione pubblica in un bimestre convenzionale nell’area di riferimento è 
nota ex-anie all’impresa distributrice di riferimento ai sensi della deliberazione 
29/08 e possa costituire per l’utente del dispacciamento elemento informativo 
d’ausilio alla previsione del PRA. 


Considerato, infine, che: 


* la Direzione Mercati dell’Autorità ha in corso un’attività di monitoraggio del 
comportamenti delle imprese distributrici al fine di valutare gli adempimenti 
degli obblighi informativi stabiliti nell’ambito dell’aggregazione delle misure e 
ai fini del dispacciamento ed in particolare relativi alla messa a disposizione dei 
dati inerenti all’illuminazione pubblica e ai punti di prelievo in bassa tensione 
con potenza disponibile superiore ai 55 Kw. 


Ritenuto opportuno: 


* fornire ulteriori informazioni storiche in merito alle-catatteristiche di prelievo 
orario dei punti di prelievo in bassa tensione con potènza disponibile superiore 
a 55 kW e completare le informazioni rese disponibili in merito al trattamento 
del prelievo dei punti di illuminazione pubblicaî 

* differire all 1 aprile 2009 l'avvio del‘trattamento orario ai fini del 
dispacciamento per i punti connessi in bassa tensione con potenza disponibile 
superiore a 55 kW che non sono trattati Orati al 30 settembre 2008 al fine di 
permettere la disponibilità di ulteriorifelementi informativi, oltre quelli già a 
disposizione, agli utenti del dispacciamento volti ad una miglior previsione del 
PRA ed in ultima analisi ad un minore ricorso alle risorse di bilanciamento da 
parte di Terna 


DELIBERA 


1. di modificare l’Allegato Analla deliberazione n. 278/07, nei termini di seguito 
indicati: 
a) all’articolo 27, al comma 27.5, le parole “ottobre 2008” sono sostituite dalle 


“I 


parole “aprile 2009*7e le parole “30 settembre 2008” sono sostituite dalle 

parole “31 marzo,2009”; 

b) all’articolo 27, dopo il comma 27.7, sono inseriti i commi; 

“27.8 Entrosil, giomo 15 di ciascun mese le imprese distributrici sottese 
comùmicano alle imprese distributrici di riferimento l’energia 
complessivamente prelevata in ciascuna ora del mese precedente da 
tutti 1 punti di prelievo non trattati orari in bassa tensione con potenza 
disponibile superiore ai 55 kW con misuratore elettronico messo in 
servizio localizzati nel proprio ambito territoriale. 


2: Entro il giorno 20 di ciascun mese le imprese distributrici di 
riferimento comunicano agli utenti del dispacciamento l'energia 
complessivamente prelevata in ciascuna ora del mese precedente da 
tutti i punti di prelievo non trattati orari in bassa tensione con potenza 
disponibile superiore ai 55 kW con misuratore elettronico messo in 
servizio localizzati in ciascuna delle proprie aree di riferimento in un 
documento unico di formato elettronico che consenta l'immediata 
riutilizzabilità dei dati trasferiti. 
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27.10 Le comunicazioni di cui ai commi 27.8 e 27.9 da effettuarsi nel mese 
di ottobre 2008 sono relative ai mesi da aprile 2008 a settembre 2008 
inclusi.””; 
2. di modificare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt/29/08, nei terminivdi 
seguito indicati: 


a) all’articolo 10, dopo il comma 10.7, sono inseriti i seguenti commi: 


“10.8. Entro il 15 ottobre 2008, le imprese distributrici sottese èomunicano 
alle imprese distributrici di riferimento: 


i) la somma, distinta per fascia geografica, delle&nergie orarie 
convenzionali attribuite ai punti di prelieve terrispondenti ad 
impianti di illuminazione pubblica non traitati su base oraria 
localizzati nella propria area di riferimento ricompresi nel servizio 
di maggior tutela al 31 marzo 2008; 


ii) il valore dell’energia complessitamente prelevata l’anno 
precedente dai punti di prelievo «corrispondenti ad impianti di 
illuminazione pubblica trattati su ‘base oraria localizzati nella 
prepria area di riferimento, ricompresi nel mercato vincolato al 30 
giugno 2007, 


10,9. Entro il sest’ultimo giorno lavorativo di ottobre 2008, le imprese 
distributrici di riferimento reidonio disponibili sul proprio sito internet 
ed inviano all’ Autorità: 


i) la somma, distinta per fascia geografica, delle energie orarie 
convenzionali attribuite ai punti di prelievo corrispondenti ad 
impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria 
localizzati nella propria area di riferimento ricompresi nel servizio 
di maggior ttitela al 31 marzo 2008, 


ii) il valore “dell’energia complessivamente prelevata l’anno 
precedente” dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di 
illuminazione pubblica trattati su base oraria localizzati nella 
propridarea di riferimento, ricompresi nel mercato vincolato al 30 
giugno 2007;°; 


3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet 
dell’ AutoritàWwww.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione; 


4. di pubblieare sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova 
versione’ dell'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 e l’Allegato A della 
deliberazione ARGrelt 29/08 risultanti dalle modifiche ed integrazioni apportate 
dal presente provvedimento. 


Milano, 25 settembre 2008 


Il presidente: ORTIS 
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DELIBERAZIONE 26 settembre 2008. 


Disposizioni urgenti in materia di attuazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettric®e il gas 
per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione2008-2011 e 


delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione. (ARG/elts 136/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 26 settembre 2008 


Visti: 


+ la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energiàélettrica e che 


abroga la direttiva 96/92/CE; 
* lalegge 14 novembre 1995, n. 481, 
» il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
e lalegge 27 ottobre 2003, n. 290; 
* lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 
+ lalegge 3 agosto 2007, n. 125; 


» il decreto del Ministro dell’industria, del commefcîo e dell’artigianato 15 luglio 


1996, 


e il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: C/P) 11 


novembre 1961, n. 949; 


* il provvedimento del CZP 16 gennaio 19757mn. 1 (di seguito: provvedimento CP 


n. 1/75), 


+ il provvedimento del CIP 30 luglio 19867 n. 42 (di seguito: provvedimento CP 


n. 42/86), 
* il provvedimento CP 14 dicembre 1993, n. 15. 


Visti: 


+ la deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas ( di seguito: Autorità) 
30 gennaio 2004, n. 5/047ctome successivamente modificata e integrata, ed in 
particolare I Allegato*A recante disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica 
e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e 
vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: 


Testo integrato Il periodo resolatorio); 


» la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, e in particolare 
l’Allegato A_ recante le Direztive per l'installazione di misuratori elettronici di 
energia eletikica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in hassa 


tensioneXd®bseguito: deliberazione n. 292/06); 
» ladeliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07; 


* la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: 
deliberazione n. 348/07) e in particolare l’ Allegato A, recante il Testo integrato 
delle disposizioni dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 
di regolazione 2008-2011 approvato con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: 
TIT) e l’allegato B, recante le Condizioni economiche per l’erogazione del 
servizio di connessione, approvate con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: 


TIC); 


+ la lettera dell’Autorità in data 22 settembre 2003, prot. RM/M03/2925 (di 


seguito: lettera 22 settembre 2003). 
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Considerato che: 


* il provvedimento CUP n. 42/86, con decorrenza dall’1 settembre 1986hba 
stabilito, che, per gli usi domestici, la potenza massima da mettere a disposizione 
è pari al valore della potenza impegnata aumentato del 10% e che il contributo di 
allacciamento richiesto agli utenti domestici è commisurato alla\potenza 
massima messa a disposizione, oltre che alla quota a copertura della) distanza. 
dalla cabina di riferimento; 

+ il medesimo provvedimento CP n. 42/86, ha previsto una norma transitoria, in 
base alla quale, per gli edifici già allacciati alla data dell’ 1 settembre 1986, peri 
quali il contributo di allacciamento sia stato corrisposto in basé;alle norme di cui 
al provvedimento CP n. 949/61, paragrafo C, lettere b) e c), restano validi i 
valori di potenza massima a disposizione in franchigiaxprevisti per ogni unità 
immobiliare dal provvedimento C/P n. 1/75; 

» nella prassi commerciale, in occasione della prima variazione contrattuale, quale 
per esempio una voltura, successiva all’entrata inuvigore delle disposizioni del 
provvedimento C/P n. 42/86 e riguardante forniture insistenti su prese allacciate 
precedentemente alla entrata in vigore dello stesso Cip 42/86, le imprese 
distributrici dell’energia elettrica provvedone adradeguare il livello della potenza 
massima a disposizione in franchigia applicando la richiamata disposizione del 
provvedimento CP n. 42/86 a un livellovpati al valore della potenza impegnata 
aumentato del 10%, addebitando ai éliîenti finali 1 corrispettivi previsti dalla 
normativa in materia di contributi di allatciamento; 

» la prassi di cui al precedente alineà\è-stata ritenuta corretta anche da parte degli 
uffici dell'Autorità, come confermato nella citata lettera 22 settembre 2003. 


Considerato inoltre che: 


» il comma 8.7 del TIC dispone che per porenze richieste, anche com successive 
domande, fino a 30 KWA{I distributore può installare un limitatore della potenza 
prelevata, fatte salveNe esigenze di sicurezza degli impianti utilizzatori. La 
potenza disponibile èypari alla potenza richiesta complessiva, aumentata del 
10%; 

+ i comma 33“del TIT dispone, con riferimento a potenze contrattualmente 
impegnate fino #30 kW, che il dispositivo atto a limitare la potenza prelevata sia 
tarato al livello della potenza contrattualmente impegnata, incrementato almeno 
del 10%; 

e la deliberazione n. 292/06 rende obbligatoria, secondo una pianificazione 
temporale graduale, l’installazione in tutti i punti di prelievo in bassa tensione 
del/territorio nazionale di misuratori elettronici con predisposizione ad essere 
gestiti, prosrammati, potenziati funzionalmente e a rendere disponibili ai soggetti 
aventi titolo i dati di misura rilevanti con modalità telematiche, 

e l'articolo 4, lettera f), della deliberazione n. 292/06, prevede che i misuratori 
elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione debbano essere 
dotati di dispositivo limitatore di potenza prelevabile che consenta, per un tempo 
indefinito, un supero fino al 10% del valore della potenza contrattualmente 
impegnata, in conformità al provvedimento CIP 42/86; 

» il comma 25.1 del TIC dispone che per ogni medifica contrattuale che non 
richieda un aumento della potenza a disposizione si applica il solo contributo in 
quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi di cui alla Tabella 2 del 
medesimo TIC; 
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» alla luce dell'evoluzione della normativa, in particolare in relazione alle 
richiamate disposizioni della deliberazione n. 292/06, del TIT e del TIC, i 
contratti relativi ad utenze in bassa tensione con potenza contrattualmente 
impegnata fino a 30kW, a partire dal 1 gennaio 2008, devono prevedere una 
potenza disponibile di almeno il 10% superiore alla potenza contrattualmente 
impegnata, 

» i meccanismi regolatori adottati per il terzo periodo garantiscono alle imprese 
distributrici la copertura dei costi connessi con la realizzazione dei piani di 
installazione dei misuratori elettronici e quindi anche per l’attuazione di ‘quanto 
disposto dall’articolo 4, lettera f); 

» a seguito di nefizie pubblicate su organi di stampa, l'Autorità, con successivi 
approfondimenti, ha potuto accertare un'applicazione non coerente con il 
combinato disposto delle previsioni normative contenute nella\deliberazione n. 
292/06, nel TIT e nel TIC da parte delle imprese distributrici dell’energia 
elettrica. 


Ritenuto che sia necessario: 


* fornire un chiarimento interpretativo delle disposizioni contenute nel TIT e nel 
TIC relativamente alla limitazione della potenza ‘prelevabile per le utenze in 
bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, precisando 
le modalità attuative delle disposizioni entrate in vigore a partire dall’1 gennaio 
2008, senza produrre oneri impropri sui clienti del servizio; 

e chiarire che gli adeguamenti delle potenz&disponibili dei contratti per utenze in 
bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, necessari 
per rendere i medesimi contratti coerefiti con le disposizioni previste dalla 
deliberazione n. 292/06, dal TIT e dal TIC, a partire dal primo gennaio 2008, 
devono essere effettuati senza oneri per il richiedente, in quanto l’onere 
corrispondente trova già copertura nel sistema tariffario adottato per il terzo 
periodo di regolazione, 

» prevedere che per richieste(di, ulteriori aumenti di potenza, i contributi previsti 
dal comma 6.6 del TIC stano conseguentemente applicati solo sulla quota di 
potenza eccedente il livello di potenza disponibile determinato a seguito degli 
adeguamenti di cui al precedente ritenuto; 

» disporre che siano restituite eventuali somme addebitate agli utenti del servizio 
di distribuzione a partire dall’1 gennaio 2008, per i casi di adeguamento della 
potenza disponibile a un livello pari a quello della potenza contrattualmente 
impegnata, incrementato almeno del 10% 


DELIBERA 


I. A decorrérèydall’I gennaic 2008, per le fattispecie disciplinate dalle norme 
transitorie/del provvedimento C/P n. 42/86, come richiamate nelle premesse della 
presente-deliberazione, l’adeguamento della potenza disponibile alle disposizioni 
previste’ dal comma 3.3 del TIT non comporta l’addebito dei corrispettivi previsti 
dal comma 6.6 del TIC. 

2. Anvelazione ai punti di prelievo di cui al precedente punto 1, la cui potenza sia 
limitata a un valore inferiore al minimo stabilito dalle disposizioni di cui al comma 
3.3 del TIT, l’impresa distributrice provvede all’adesuamento del dispositivo atto a 
limitare la potenza prelevata in occasione dell’installazione dei misuratori elettronici 
prevista dal comma 8.1 della deliberazione n. 292/06 e in ogni caso in occasione di 
situazioni che comportino una variazione contrattuale. 
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3. Eventuali addebiti di contributi connessi all’adeguamento della potenza disponibile 
di cui al punto 2, applicati in occasione di modifiche contrattuali intervenute 
successivamente all’entrata in vigore del TIT, devono essere stornati entro il 31 
dicembre 2009, provvedendo ai relativi rimborsi ai clienti interessati mella prima 
bolletta utile. 

4. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'a Repubblica 

Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l’energia elettrita e il gas 

(www.autorita energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima 

pubblicazione 


Milano, 26 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
08407482 


_ 54 
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DELIBERAZIONE 29 settembre 2008. 


Aggiornamento per il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2008 delle condizioni economiche del servizio di vendita.di-maggior 
tutela. (ARG/elt 137/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 settembre 2008 
Visti: 


è la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26\gtugno 
2003; 

* lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

* il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

e il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n.379; 

* lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

* la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifichedel) decreto legge 18 
giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni 
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’enetgia (di seguito: legge 
n. 125/07); 

* il decreto del Ministro delle attività produttive AS dicembre 2003, recante 
assunzione della titolarità delle funzioni di garafite, della fornitura dei clienti 
vincolati da parte della società Acquirente unice Spa e direttive alla medesima 
società; 

* il decreto del Ministro dello sviluppo economito 15 novembre 2007, recante 
determinazione delle modalità per la verita’ sul mercato, per l'anno 2008, 
dell'energia elettrica di cui all'art. 3, commà42) del D.1gs. 16 marzo 1999, n. 79, da 
parte del Gestore dei servizi elettrici - GSESSpa; 

* il decreto del Ministro dello sviluppo/economico 18 dicembre 2007, recante 
determinazione delle modalità e delle’ condizioni delle importazioni «di energia 
elettrica per l’anno 2008 e direttive all’ Acquirente unico Spa in materia di contratti 
pluriennali di importazione per l}aring 2008. 


Visti: 


è la deliberazione dell’ Autbrità per l'energia eletirica e il gas (di seguito: l Autorità) 
16 ottobre 2003, n. 418/03 come successivamente modificata e integrata (di 
seguito: deliberazione n, T18/03); 

* la deliberazione dell*Autorità 9 giugno 2006, n, 111/06 e, in particolare l’Allesato 
A, come successivamente modificato e integrato; 

* la deliberazione=dell’ Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06; 

«la deliberazionedell’ Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l’allegato Testo integrato 
delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto 
lesse 18 giugno 2007 n, 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come 
successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV), 

* la dèliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07, 

« lavdelîberazione dell’ Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07, 

* /la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l’ Allegato 
Ay come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP); 

*__la deliberazione dell’ Autorità 18 dicembre 2007, n. 329/07; 

» la deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2007, n. 331/07; 

e le deliberazioni dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, n. 350/07, n. 351/07 e n. 
352/07, 

* la deliberazione dell’ Autorità 28 marzo 2008, ARGrelt 37/08; 

* la deliberazione dell’Autontà 21 aprile 2008, ARG/elt 48/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 48/08); 
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» la deliberazione dell’ Autorità 9 maggio 2008, ARG/cli 56/08; 
» la deliberazione dell’ Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08; 
» ladeliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 85/08; 
+ ladeliberazione dell’ Autorità 11 settembre 2008, ARG/elt 122/08. 


Viste: 


* la comunicazione della società Acquirente unico Spa (di seguito» 1’ Acquirente 
unico) del 12 settembre 2008, prot. Autorità n. 28314 del 23 settembre 2008: 

» la comunicazione dell’ Acquirente unico del 12 settembre 2008, prot. Autorità n. 
28468 del 25 settembre 2008 (di seguito comunicazione 12 settembre 2008); 

» la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 16 settembre 2008, prot. 
Autorità n. 28315 del 23 settembre 2008; 

* la comunicazione di Terna Spa del 22 settembre 2008, ptot. ‘Autorità n. 28316 del 
25 settembre 2008; 

+ la comunicazione di Terna Spa del 26 settembre 2008. prot. Autorità n. 28601 del 
26 settembre 2008; 

* la nota della Direzione Mercati 5 agosto 2008,\prot. 23763, agli esercenti la 
maggior tutela negli ambiti territoriali in cui‘ le, reti delle imprese distributrici 
alimentano più di 100.000 clienti finali (di séduito: nota agli esercenti la maggior 
tutela); 

» la comunicazione della Cassa conguaglio(per il settore elettrico (di seguito: Cassa) 
del 17 settembre 2008, prot. 001848, ricevuta dall’ Autorità in data 26 settembre 
2008, prot. generale n. 28579. 


Considerato che: 


e il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di 
maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 
125/07; 

* ai sensi dell’articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela, tra l’altro, prevede 
l’applicazione di: 

a) corrispettivo-PED; 

b) corrispettivo PPE; 

c) compérente UCI; 

d) compottente DISPàpT 
e che i corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) siano aggiornati e pubblicati 
trimestralmente dall’ Autorità; 

» il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei 
costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento 
dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale 
servizio; 

» glivelementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in 
modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti 
dall’ Acquirente unico rispettivamente per l’acquisto € il dispacciamento 
dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela; 

* a partire dall’asgiornamento per il secondo trimestre 2008 (1 aprile — 30 giugno) 
l’Autorità ha adottato una nuova metodologia di calcolo del recupero, determinato 
come differenza tra la stima dei costi annui di approvvigionamento dell’ Acquirente 
unico e la stima del gettito del corrispettivo PED su base annua come rivalutata in 
occasione dei successivi aggiornamenti, tenuto conto degli importi derivanti dal 
conguaglio del /oad profiling, al sensi della deliberazione n. 118/03 e del TILP; 
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+ il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE e 
PD e del corrispettivo PED, l’ Acquirente unico invii all’ Autorità la stima dei propri 
costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare, nonché la differenza tra 
la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i 
costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo; 

* sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela negli ambiti 
territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti 
finali che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela ,6, delle 
informazioni ricevute dall’ Acquirente unico, l’importo del recupero è stimato‘\pari a 
circa 278 milioni di euro, di cui 192 milioni di euro sono riconducibili aivcosti di 
acquisto dell’enerzia elettrica e i rimanenti 86 milioni di euro sono ricoriducibili ai 
costi di dispacciamento sostenuti dall’ Acquirente unico; 

* con comunicazione 12 settembre 2008 l’Acquirente unico ha resoisponibili i dati 
relativi ai prezzi di cessione per l’approvvigionamento di energiaelettrica destinata 
alla maggior tutela nel periodo gennaio - dicembre 2007 ricaleolati ai sensi delle 
disposizioni della deliberazione ARG/elt 48/08: e che, dulla base di tali 
informazioni, il costo di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata alla 
maggior tutela nel medesimo anno risulta nel complesso inferiore di circa 53 
milioni di euro rispetto a quanto stimato in occasione dell’aggiornamento per il 
terzo trimestre 2008; 

e conseguentemente a quanto esposto nel precedent&alinea, lo scostamento residuo 
tra i costi sostenuti dall’Acquirente unico per‘<l'approvvigionamento di energia 
elettrica destinata alla maggior tutela nel 2007 \ribaltati nei prezzi di cessione edi 
costi stimati a partire dai dati a suo tempo Comunicati dal medesimo soggetto, ai 
fini della determinazione della componente @CA per il primo semestre 2007 e del 
corrispettivo PED nel secondo semestre 2007, risulta ad oggi quantificabile in circa 
32 milioni di euro; 

* con riferimento al sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento 
dell’energia elettrica per i clienti del )mercato vincolato/tutelato relativo all’anno 
2007, i cui termini sono sospesi) dalla deliberazione ARG/elt 78/08 fino a 
successivo provvedimento dell*Autorità, le prime informazioni rese disponibili 
dalle imprese distributrici, ancorché provvisorie, evidenziano che lo squilibrio di 
perequazione potrebbe essere-superiore ai 32 milioni di euro di cui al precedente 
alinea; 

» le prime stime relative abysuddetto squilibrio di perequazione sono da intendersi 
provvisorie in quanto non inserite in un contesto sistematico di raccolta dati per la 
perequazione e poiché non tengono conto dei conguagli quantificabili 
successivamente ‘alla definizione delle partite economiche di conguaglio load 
profiling; 

e gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento 
dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 
2004 e 2005>nonché gli squilibri residui del sistema di perequazione dei medesimi 
costi relativi all’anno 2006 sulla base dei dati fino ad ora disponibili, risultano 
interamente recuperati; 

» il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata 
dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di 
diS$pacciamento sostenuti dall’ Acquirente unico nel periodo gennaio — dicembre 
2007 deve essere recuperato tramite la componente UCI di cui comma 1.1 del TTV, 

* le disponibilità finanziarie complessive attualmente gestite dalla Cassa, ove 
necessario, paiono adeguate a gestire eventuali transitorie carenze del Conto per la 
perequazione dei costi di approvvigionamento di cui al comma 54.1, lettera g) del 
TIT, alimentato dalla componente UCI, 


20-10-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 246 


e tenuto conto delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa le disponibilità del 
Conto oneri per la commercializzazione dell’energia, sembra emergere una 
necessità di gettito e che tale necessità, tenuto anche conto delle risultatize 
dell’attività di monitoraggio condotta dall’ Autorità, è principalmente riconducibile 
all’uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela, con particolare riferimento ai 
clienti non domestici. 


Ritenuto opportuno: 


» dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del 
corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi; 

» modificare in aumento la stima del costo medio annuo di acquisto dell’energia 
elettrica dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell*anno 2008, adeguando 
conseguentemente il valore dell’elemento PE, 

» modificare in aumento la stima del costo medio annuo divdîspacciamento dell’energia 
elettrica dell’ Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell’anno 2008, adeguando 
conseguentemente il valore dell’elemento PD; 

» fissare l’aliquota della componente UC1 ad un livello tale da consentire la copertura 
entro la fine dell’anno 2008 del differenziale residuo emerso dal confronto della 
valorizzazione ex ante ed ex post dei costi disacquisto e di dispacciamento sostenuti 
dall’Acquirente unico nell’anno 2007 e che) tenga conto sia della possibilità di 
eventuali ulteriori esigenze di gettito ché potrebbero derivare dell’applicazione del 
meccanismo di perequazione, sia delle disponibilità finanziare complessive 
attualmente gestite dalla Cassa; 

» adeguare il valore della componente DISPar con riferimento ai clienti non domestici 


DELIBERA 


Articolo 1 
Definizioni 


1. Ai fini del presente pfovvedimento, si applicano le definizioni riportate all’articolo 1 
del TIV. 


Articolo 2 
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela 


1. T valori dell’elemento PE e dell'elemento PD per Il quarto trimestre 2008 (1 ottobre 
— 31 dicembre) sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 allegate al 
presente. provvedimento. 

2. I valorivdel corrispettivo PED per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre — 31 dicembre) 
sorlo fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento. 


Articolo 3 
Aggiornamento della componente UCI 


1.1 valori della componente UCI per il quarto trimestre 2008 (I ottobre — 31 dicembre) 
sono fissati nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento. 
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Articolo 4 
Modifiche al TIV 


I. Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati: 

e alcomma 73, lettere a) e b), al comma 7.4, lettere a) e b), al comma 7 ter, 
lettere a) e b), al comma 18.1bis, lettere a) e b), al comma 27.1, al comma 27># e 
al comma 27.7, lettere b) e c), le parole “a 15 KW” sono sostituite dalle parote “a 
16,5 KW”: 

e all’articolo 15ter, comma 15ter.2 dopo la parola “salvaguardia.” sono aggiunte le 
seguenti parole “Ai fini di permettere detta inclusione, lesercente la 
salvaguardia uscente è tenuto a comunicare all’impresa distributfice; entro il 30 
novembre dell’anno di effettuazione delle procedure concorsualiz.i seguenti dati 
con riferimento a ciascun punto di preltevo relativo a \élienti serviti in 
salvaguardia: 

a) POD identificativo, 
b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale.” 

e all'articolo 1Ster, comma ISter.7 le parole “La comunicazione di cui al comma 
15ter.4 deve”sono sostituite dalle parole “Le comunicazioni di cui ai commi 
1Ster.2 e I5ter.4 devono”; 

e latabella 3, lettera a) del TIV è sostituita dalla seguente tabella: 


Tabella 3: Componente DISPg7 
a) Componente DISP di cui al comma 7.7 per le tipologie tontrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) 


DISPI DISP3 


Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela — |centesimi di 
euro/punto | centesimi di 


di prelievo | euro/kWh 
per anno 


lettera b)| Punti di prelievo in bassa tensiofie per l'illuminazione pubblica - -0.048 
punti di prelievo in bassa tènsione -1392,35 - 


Articolo $ 
Disposizioni finali 


I. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sitonternet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore 
dal 1 ottobre 2008; 

2. Il TIV, conce modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento è 
pubblicato/+successivamente all’1 ottobre 2008, sul sito internet dell’ Autorità 
(www.autorita energia it). 


Milano} 29 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Tabella 1,1: Elemento PE per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 


; sg Li PE (centesimi di 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT enro/kWh) 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 


Tabella 1.2: Elemento PE peri clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 


fasce orarie F1, F2 cd F3 
PE (centesimi di euro/kKWNh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


lettera b) = Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 13,369 10.852 
lettera c)  Allre utenze in bassa tensione 13.304 10,848 


Tabella 1.3: Elemento PE per i clienti finali dotati di misuratoti atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1 e F23 


. en A PE (centesimi di euro/kWh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 12,897 8.738 
lettera c) = Altre utenze in bassa tensione 13,304 8.664 


_— 60 — 


20-10-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 246 


Tabella 2.1: Elemento PD peri clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 


: Tua Si PD (centesimi di 
Tipologie di coniratto di cui comma 2.2 del TIT curo/kWh) 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 
lettera b) Utenze in bassa lensione di illuminazione pubblica 
lettera c) | Altre utenze in bassa tensione 


Tabella 2.2: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1, F2 ed F3 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 


Tabella 2,3: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie Fle F23 


: (0 SE PD (centesimi di euro/kWh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT si] 
FI 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 1,102 1.102 
lettera c) | Altre utenze in bassa tensione 1.120 1.120 
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Tabella 3.1 Corrispettivo PED per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 


PED (centesimi di 
euro/kWh) 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 
lettera b} Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
lettera c) Altro utenze in bassa tensione 


Tabella 3.2: Corrispettivo PED per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1, F2 ed F3 


; Lolli Ali PED (centesimi di euro/kWh) 
Tipologie di contratto di cui comuna 2.2 del TIT 


lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 14.489 11.972 8182 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 14 424 11.968 8.183 


Tabella 3.3: Corrispettivo PED peri clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie Fl e F23 


E 100 si PED (centesimi di curo/kKWh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 
Fi 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 13,999 
lettera c) Altro utenze in bassa tensione 14.424 
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Tabella 4.1: Componente UCI 


centesimi di 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT euro/punte di 
prelievo per 

anno 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW 


per consumi annui fino a 1800 kWh 
per consumi annui oltre 1800 kKWhe fino a 3540 KWh 
per consumi annui oltre 3540 kWh 
di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non 
residenti 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 KW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 1OW 
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centeSinii di 
euro/kWh 


0.190 


0,190 
0,190 
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Tabella 4.2: Componente UCI per i soggetti di cui al 
comma 73,2 del TIT 
#6, 

(centesimi di 
euro/kKIWh)} 
Alluminio primario 
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di 
energia elettrica per trazione in eccesso di 
quelli previsti dall'art.4, comma 2, del (1,00 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
maggio 1963, n.730) 
l’errovie dello Stato Spa (nei limiti 
quantitativi previsti dall'articolo 4, comma, 0.00 
del decreto del Presidente della Repubblica i 
22 maggio 1963, n.730) 
Ulenze sollese, comuni rivicrascli 0,00 
08A07483 


_ 64 — 


20-10-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 246 


DELIBERAZIONE 29 settembre 2008. 


Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2008 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli.oneri gene- 
rali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Integrazioniral Testo 
integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e 
misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 . (ARG/elt 138/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 29 settembre 2008 
Visti: 


e il Trattato dell’Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di 
seguito: il Trattato), 

* la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; 

* il resolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di 
applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento, 659/99) 

«il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione europta’ (di seguito: la 
Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni»ydi esecuzione del 
regolamento n. 659/99; 

* la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; 

* lalegge 14 novembre 1995, n, 481; 

* il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 

«il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/092(come modificato ed integrato dal 
decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994: 

* la legge 17 aprile 2003, n. $3 di conversione»=cott modifiche, del decreto legge 18 
febbraio 2003, n. 25 (di seguito: lesge n. 83/03); 

+ la lesse 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto lege 14 novembre 
2003, n.314; 

* ildecreto legislativo 29 dicembre 2003, 1 387: 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

e la legge 14 maggio 2005, n. 80 di‘tenversione, con modifiche, del decreto legge 14 
marzo 2005, n. 35 (di seguito: le&gè n. 80/05); 

+ lalegge 30 dicembre 2004, n. All; 

*  lalegge 23 dicembre 2005, niN266:; 

* la decisione della Commissione Europea € (2006) 3225 def (di seguito: decisione 
C(2006) 3225 def); 

* la decisione della Commissione Europea © (2007) 5400 del 20 novembre 2007{di 
seguito: C(2007) decisione 5400), 

+ lalegge 24 dicembre 2007, n. 244; 

e il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato 19 dicembre 
1995 (di seguito; decreto 19 dicembre 1995); 

+ il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007 (di seguito: 
decreto 2IWdlicembre 2007), 

+ il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà 
socialé,28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione 
delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i 
chenti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di 
seguito: decreto 28 dicembre 2007); 

e\il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante 
“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare 
mediante cicli termodinamici” (di seguito: decreto 11 aprile 2008); 

«la deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l’ Autorità} 
23 dicembre 2002, n. 227/02, 
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e la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito/ 
deliberazione n. 168/03); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 5 febbraio 2004, n, 8/04; 

* ladeliberazione dell’ Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04; 

e la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente 
modificata e integrata: 

e la deliberazione dell’ Autorità 30 marzo 2005, n. 54/05; 

e la deliberazione dell’ Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05; 

e la deliberazione dell’ Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come suceessivamente 
modificata e integrata: 

e la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05, com& successivamente 
modificata dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005,%n. 286/05 e dalla 
deliberazione dell’ Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06; 

e la deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente 
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n, 281/08); 

e la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente 
modificata e integrata (di seguito: deliberazione 190/06); 

e la deliberazione dell’Autonta 27 dicembre ,2006, n. 319/06 (di seguito: 
deliberazione n. 319/06), 

e la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 200% 1 145/07 (di seguito: deliberazione 
n. 145/07), 

* ladeliberazione dell’ Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06: 

e la deliberazione dell’ Autorità 28 dicembfè 2006, n, 321/06; 

e la deliberazione dell'Autorità 23 febbrare 2007, n. 36/07 (di seguito: deliberazione 


n. 36/07); 

e la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 
89/07); 

e la deliberazione dell’ Autorità 27/giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 
n. 156/07), 


e il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il sas per 
l'erogazione dei servizi(0di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, 
approvato con deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni; 

e ladeliberazione dell’ Autorità 18 ottobre 2007, n, 266/07; 

e la deliberazione “dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: 
deliberazione n. 348/07); 

e il Testo inteeratò delle dispesizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, Uistribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come modificato e 
integrato ton deliberazione dell’ Autorità 13 marzo 2008, n. ARG/elt 30/08, (di 
seguito: Testo integrato), 

e la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07; 

e la \deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: 
deliberazione n. 353/07); 

ela deliberazione dell’ Autorità 26 febbraio 2008, EEN 2/08 (di seguito: deliberazione 
EEN 2/08), 

e ladeliberazione dell’ Autorità 28 marzo 2008, ARGrelt 37/08; 

e la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 38/08); 

e la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come modificata e 
integrata con deliberazione dell’ Autorità 20 maggio 2008, ARGrelt 63/08 (di 
seguito: deliberazione ARG/elt 47/08); 
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* ladeliberazione dell’ Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 48/08; 

* ladeliberazione dell’ Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08; 

* ladeliberazione dell’ Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 55/08; 

* ladeliberazione dell’ Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08, 

+ la deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 85/08; 

- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08 (di seguîto; 
deliberazione ARG/elt 86/08); 

e la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 95/08); 

+ la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08. (div,seguito: 
deliberazione ARG/elt 99/08); 

- il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la eònnéssione alle 
reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzionesapprovato con 
deliberazione ARGrelt 99/08 (di seguito: TICA), 

* la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 4117/08 {di seguito, 
deliberazione ARG/elt 117/08), 

*« la deliberazione dell’ Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 137/08; 

+ la comunicazione dell’ Autorità 5 dicembre 2006, prot. EF/M06/5639/a0; 

* la comunicazione di Alcoa Trasformazioni S.r.l. (di seguito: Alcoa) del 14 dicembre 
2006, prot. AL/mb nr 112-06, ricevuta dall’ Autorità invdata 27 dicembre 2006, prot. 
generale n. 31563, 

* la comunicazione congiunta del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) e 
della Cassa conguaglio per il settore elettrico di)seguito: Cassa) del 10 settembre 
2008, prot. P20080032233, ricevuta dall’ Autorità in data 26 settembre 2008, prot. 
generale 0028577, 

* la comunicazione della Cassa del 17 setternbre 2008, prot. n. 001848, ricevuta 
dall’ Autorità in data 26 settembre 2008, prot. generale 0028579; 

* la comunicazione del GSE 22 settembre 2008, ricevuta dall’ Autorità in data 26 
settembre 2008, prot. generale 0028880; 

* la comunicazione della società Sodin S.p.A. (di seguito: la Sogin) del 21 maggio 
2008, prot. generale n. 18426del 23 giugno 2008 (di seguito: comunicazione 21 
maggio 2008); 

» la comunicazione della Sogin=del 5 agosto 2008, prot. generale n. 25928 del 25 
agosto 2008 (di seguito: comunicazione 5 agosto 2008); 

e Ia comunicazione della(Sogin del 24 settembre 2008, ricevuta dall’ Autorità in data 
26 settembre 2008, prot. Generale 0028578. 


Considerato che: 


e con deliberazione n. 353/07 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per 
l’erogazione dîy100 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 15 gennaio 
2008, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue; 

* con successiva deliberazione ARGrelt 38/08, l’ Autorità ha dato disposizioni alla 
Cassa*di=provvedere all’erogazione di ulteriori 150 milioni di euro alla Sogin, a 
valefesul medesimo Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue; 

* le erogazioni di cui ai precedenti alinea sono state disposte a fronte delle spese 
straordinarie previste nel corso del 2008 per il riprocessamento all’estero del 
combustibile nucleare irraggiato; 

#“ a fronte di tali spese straordinarie le disponibilità finanziarie di competenza della 
commessa nucleare presso la Sogin non risultano adeguate a coprire i costi ordinari 
fino al 31 dicembre 2008, come confermato dalle previsioni contenute nelle 
comunicazioni del 21 maggio 2008 e 5 agosto 2008; 
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* con deliberazione ARG/elt 86/08, l’ Autorità ha dato disposizioni alla Cassa pet 
l’erogazione di 150 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 31 luglio 2008; 
a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue; 

e con la comunicazione 5 agosto 2008 la Sogin ha notificato che sarebbe necèssaria 
un'ulteriore erogazione di 50 milioni di euro nel prossimo mese di ottobres.e che i 
dati contenuti nella suddetta comunicazione sono coerenti con le previsioni elaborate 
dagli uffici dell’ Autorità. 


Considerato che: 


e il “Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi 
sostenuti per l’attività di produzione di energia elettrica nella transizione” di cui al 
comma 54.1, lettera e), del Testo Integrato (di seguito: coritovA6) alimentato dalla 
componente tariffaria A6, nisulta creditore di oltre 600 miliéni di euro nei confronti 
del “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate” di cui al comma 
54.1, lettera b), del Testo Integrato (di seguito: colto A3), alimentato dalla 
componente tariffaria A3; 

«tenuto conto delle stime fornite dal GSE in relazione alla posizione finanziaria 
connessa alla gestione delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate, nel 
corso del 2008 e del primo trimestre 2009 é*prevedibile il reintegro da parte del 
conto A3 al conto A6 di parte considerevole del suddetto credito; 

+  dettoreintegro consente di far fronte agli ultimi oneri di cui all'articolo 1, lettera d) 
della lesge n. 83/03 (siranded costs) anèhe in assenza di ulteriori gettiti tariffari 
della componente tariffaria AG già a paîtire dal quarto trimestre 2008; 

è non si rilevano variazioni di rilievorelativamente al fabbisogno degli altri conti di 
gestione relativi agli oneri generali afferenti il sistema elettrico, salvo una possibile 
piccola eccedenza di gettito della Componente A2 rispetto agli oneri previsti per i 
prossimi 24 mesi relativamente alle attività nucleari residue; 

* inlinea con quanto previsto Cen)deliberazione n. 348/07, con deliberazione ARG/elt 
38/08 I’ Autorità ha datoSattuazione alla riforma delle deroghe in materia di 
applicazione degli oneri(generali, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, 
prevedendo, per detti clienti, a tendere, che le aliquote espresse in centesimi di 
euro/kWh delle comporenti A2, A3, A4 e AS per prelievi mensili eccedenti 1 4 GWh 
e fino a 12 GWh, stanò pari al 50% dell’aliquota applicata ai prelievi mensili fino a 
4 GWh e che l'esenzione completa dall’applicazione delle suddette aliquote espresse 
in centesimi di euro/kWh avvenga limitatamente ai prelievi eccedenti i 12 
GWlh/mese per\punto di prelievo; 

e la deliberazione ARG/elt 38/08 ha altresì previsto un percorso di gradualità nel 
passaggio.dalle modalità di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 preesistenti 
a quelle previste nel precedente alinea. 


Considerato che: 


e “con la deliberazione ARG/elt 117/08 l’ Autorità ha istituito, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, una nuova componente tariffaria A, 
denominata As, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa 
sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici 
economicamente disagiati e/o in sravi condizioni di salute {di seguito: clienti del 
settore elettrico in stato di disagio); 

e detti oneri sono posti a capo del “Conto per la compensazione delle agevolazioni 
tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio” di cui al comma 54.1. 
lettera u) del Testo Integrato, alimentato dalla componente tariffaria As; 
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*  conla medesima deliberazione ARG/elt 117/08, 1° Autorità ha tra l’altro previsto che 
il sistema di compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore 
elettrico in stato di disagio sia avviato a partire dal quarto trimestre 2008, 
prevedendo che: 

a) da tale data, venga avviata l'applicazione della componente tariffaria As; 

b) le compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico 
in stato di disagio, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 28 febbraio 
2009, siano riconosciute a valere dall’ 1 gennaro 2008; 

* la nuova struttura tariffaria applicabile alla generalità dell'utenza domestica, 
introdotta dalla deliberazione ARG/elt 117/08 entra in vigore a partire dal gennaio 
2009 e che, pertanto, anche nel quarto trimestre 2008, resta in vigore un sistema 
tariffario che prevede una tutela generalizzata delle utenze domestiche situate presso 
abitazioni di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW e consumi non superiori 
alla media, 


Considerato che: 


* il comma 744 del Testo integrato prevede che a ciascun Cliente finale, ammesso a 
beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 
74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata ‘una componente tariffaria. 
compensativa calcolata ai sensi del medesimo, ©emma 74.4 ed aggiornata in 
coerenza con le disposizioni di cui al comma 74,5 del Testo integrato; 

* con deliberazione ARG/elt 47/08 l’ Autorità hafintrodotto disposizioni specifiche per 
la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del'calcolo e dell’aggiornamento della 
componente compensativa di cui al comma 744 del Testo integrato. 


Considerato che: 


* la Commissione europea, con decisione C(2006) 3225 def, ha avviato la procedura 
di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi 
tariffari speciali per la fornitura divenergia elettrica, di cui all’articolo 11, comma 11, 
della legge n. 80/05, 

* con la decisione C(2007) 5400, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile 
con le norme del Trattato'la.misura di proroga del resime tariffario speciale esistente 
per la società ex-Terni\e sue aventi causa, di cui all’articolo 11, comma 11, della 
legge n. 80/05 ed ha.imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale 
titelo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, 

* il Governo italiane ha impugnato innanzi agli organi di giustizia comunitaria la 
citata decisione&(2007) 5400; 

* il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali ad Alcoa e l'erogazione della 
relativa componente compensativa deve essere subordinata alla presentazione di 
adeguata garanzia in coerenza quanto già previsto dalla deliberazione n. 190/06; 

+ il punto 3della deliberazione n. 190/06 prevede che la garanzia di cui al precedente 
alinea &Tale da coprire le somme che verranno erogate a partire dalla data di entrata 
in vigore della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2006, termine 
suecessivamente prorogato con le deliberazioni n. 319/06, n. 145/07 e ARGrelt 
38/08; 

»</Ia Commissione non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il 
problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica; 
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e sulla base della documentazione fornita da Alcoa, soggetto beneficiario del regimé 
tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, risulta che negli anni 2004; 
2005 e 2006 Enel, in qualità di fornitore sul mercato libero dell’Alcoa, ha pagato, 
per conto della medesima società, circa 3,3 milioni di euro relativamente) al 
corrispettivo di cui all’articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03 (corrisporidente 
alla componente tariffaria UC3 applicata sul mercato vincolato), procedendo solo in 
una fase successiva al ribaltamento di tale onere alla suddetta società; 

e detto onere deve essere considerato dalla Cassa ai fim del calcolo della componente 
compensativa dovuta ad Alcoa; 

e il diritto alla compensazione del medesimo onere, con riferimentovall’anno 2006, 
discende dagli effetti della legge n. 80/05; e che, pertanto, il sùo riconoscimento 
deve essere subordinato alla presentazione delle garanzie di cui alla deliberazione n. 
190/06, come successivamente modificata e prorogata; 


Considerato che: 


e con la deliberazione EEN 2/08 l’ Autorità ha adeguato la deliberazione n. 36/07 al 
disposto dell’articolo 9 del decreto 21 dicembre 200% 

e Tarticolo 11, comma |, dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt 95/08 prevede 
che gli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto 1 aprile 2008 sono posti a carico 
del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, 
comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato((di seguito: conto A3); 

e Tarticolo 11, comma 2, del medesimo allegato A prevede altresì che i costi relativi 
all’avvalimento di soggetti terzi abilitatre/o enti di ricerca, di certificazione e/o 
istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal Gestore dei servizi 
elettrici — GSE Spa, ai fini delle verifiche sugli impianti solari termodinamici in 
esercizio che percepiscono gli incéntivi di cui al precedente alinea, sono posti a 
carico del Conto A3; 

e il punto 2 della deliberazione )ARG/elt 99/08 prevede che il TICA ha effetti a 
decorrere dall’1 sennaio&2009 e che, a decorrere dalla medesima data, le 
deliberazioni n. 281/05 en. 89/07 continuano ad esplicare i loro effetti unicamente 
per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008; 

e l’articolo 31, commas37del TICA prevede altresi che il mancato ricavo o Il costo 
derivante ai gestorixdi)rete per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui ai 
commi 25.1, 252lettera a), 26.1 e 29.4 del medesimo provvedimento trova 
copertura, su base annuale, tramite il Conto A3. 


Ritenuto opportuno; 


* dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 31 ottobre 2008, all’erogazione alla 
Sogin di 50 milioni di euro, a titolo di acconto, a valere sul Conto per il 
finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del 
Testo integrato; 

e “prevedere che la Cassa sia autorizzata a riconoscere ad Alcoa la compensazione 
degli importi da questa sostenuti, limitatamente alla competenza degli anni 2004 e 
2005, in relazione al corrispettivo di cui all’articolo 37.2 della deliberazione n. 
168/03; 

e disporre che il riconoscimento ad Alcoa della compensazione degli importi da 
questa sostenuti in relazione al corrispettivo di cui all’articolo 37.2 della 
deliberazione n. 168/035 di competenza dell’anno 2006, sia subordinato alla 
presentazione delle saranzie di cui alla deliberazione n. 190/06, come 
successivamente modificata e prorogata; 
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* avviare l’applicazione della componente tariffaria As, fissandone il valore per il 
quarto trimestre 2008 prudenzialmente ad un livello iniziale pari a 0,01 centesimi di 
euro'kWh per tutte le tipologie di utenza di cui al comma 2.2 del Testo Integrato; 

* azzerare la componente tariffaria AG a partire dal quarto trimestre 2008; 

e rivedere in diminuzione la componente tariffaria A2, anche in considerazione delle 
disponibilità finanziare complessive attualmente gestite dalla Cassa che, ‘ove 
necessario, paiono adeguate a gestire eventuali transitorie carenze di cassa del conto 
finanziato dalla componente A2; 

* adeguare temporaneamente in diminuzione la componente tariffaria A4, nelle/more 
della Decisione della Commissione Europea in merito al problema “dei costi 
energetici delle industrie ad alta intensità energetica ed in considerazione delle 
disponibilità finanziarie complessive attualmente gestite dalla Cassa che, ove 
necessario, palono adeguate a gestire eventuali transitorie carenze di\eassa del conto 
finanziato dalla componente A4; 

* prevedere che, in relazione all’attivazione della componente Asgalla revisione delle 
aliquote delle componenti A2 e A4, venga applicata la differenziazione di aliquota 
prevista dal comma 73.1 del TIT, in coerenza con il percorso di gradualità del 
processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali 
avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08; 

» confermare per il quarto trimestre 2008 il valore dellevaltre componenti tariffarie A, 
UC, con l’esclusione di UC1, e MCT previsto per il terzo trimestre 2008, come 
definite nella deliberazione ARG/elt 86/08; 

* prevedere che per il trimestre ottobre — diceMbre 2008 gli addebiti per la parte 
riferita al servizio di vendita di cui al comma%74,4 del Testo integrato, salvo quanto 
previsto per le Ferrovie dello Stato S.ptA. dall'articolo 2 della deliberazione 
ARGelt 47/08, siano aggiornati ai sensi“vdel comma 74.5 del medesime Testo 
integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell’energia elettrica 
destinata al mercato vincolato in vigore al 30 siugno 2007, aggiornati coerentemente 
con le variazioni delle condizioni economiche per l’approvvigionamento 
dell’energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior 
tutela; 

» differire ulteriormente il termine, di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 al 31 
dicembre 2008: 

* modificare il Testo integratò per tener conto delle disposizioni introdotte con le 
deliberazioni EEN 2/08( ARG/elt 95/08 e ARG/elt 99/08 


DELIBERA 


Articolo 1 
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico 


l 


_ 


La Cassa, /entro il 31 ottobre 2008, provvede all'erogazione di 50 milioni di euro 
alla Sogin.a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di 
cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato. 


1.2 La Sassa è autorizzata a riconoscere al beneficiario del regime tariffario agevolato 
di cui al decreto 19 dicembre 1995 la compensazione degli importi da questa 
sostenuti, limitatamente alla competenza degli anni 2004 e 2005, in relazione al 
corrispettivo di cui all’articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03, 


1.3 Il riconoscimento al beneficiario del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 
dicembre 1995 della compensazione degli importi da questa sostenuti in relazione al 
corrispettivo di cui all’articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03 di competenza 
dell’anno 2006 è subordinato alla presentazione delle garanzie di cui alla 
deliberazione n. 190/06, come successivamente modificata e prorogata. 


— N1_- 
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Articolo 2 
Differimento del termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 


2.1 Il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 è differito al 31 dicembre 
2008. 


Articolo 3 
Componenti tariffarie 


3.11 valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il trimestre ottobre — 
dicembre 2008, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3ve/4 allegate al 
presente provvedimento. 


Articolo 4 
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali 


4.1 Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, ‘per il trimestre ottobre — 
dicembre 2008, ai fini del computo della componentè compensativa prevista dal 
comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativival servizio di vendita di cui al 
medesimo comma 74.4 aggiornati al sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi 
in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura 
dei costi di acquisto dell’energia elettrica e dépservizi di dispacciamento, espresse in 
centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata 
al presente provvedimento. 


Articolo 5 
Integrazioni del Testo integrato 


S.1 Al comma 56.2, lettera e), dopo le parole “alla deliberazione n. 281/05” sono 
aggiunte le seguenti parole ‘per le richieste di connessione presentate fino al 31 
dicembre 2008”. 


52 Al comma 56.2, letterasg), dopo le parole “alla deliberazione n. 89/07” sono 
aggiunte le seguenti parele “per le richieste di connessione presentate fino al 31 
dicembre 2008”. 


5.3 Al comma 56.2 del Testo Integrato sono aggiunte le seguenti lettere: 


“L 


nj.gli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto 11 aprile 2008, ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione ARGrelt 
95/08; 


0) i costi sostenuti dal GSE relativi all’avvalimento di soggetti terzi 
abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari 
qualificati nel settore specifico, ai fini delle verifiche sugli impianti 
solari termodinamici in esercizio che percepiscono gli incentivi di cui 
all’articolo 6 del decreto 11 aprile 2008, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 2, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 95/08, 


p) il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto 
dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25.1, 25.2, lettera 
a), 26.1 e 29.4 del Testo integrato per la connessione alle reti di cui alla 
deliberazione ARGrelt 99/08, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del 
medesimo provvedimento.” 
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5.4 A] comma 60.1, lettera c), le parole “ai sensi del comma 2.4 della deliberazione n. 
36/07° sono sostituite dalle seguenti parole “ai sensi del comma 2.14 della 
deliberazione n. 36/07, come modificata dalla deliberazione EEN 2/08”. 


Articolo 6 
Disposizioni finali 


6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore 
dal 1 ottobre 2008. 


6.2 L’Allegato A della deliberazione n. 348/07 con le integrazioni di cui\al presente 
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’ Autorità. 


Milano, 29 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Tabella 5: Cocfficienti di aggiornamento di cui all'articolo 4 


Per punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per 
ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 


Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia FI 12521 


Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F2 1,4739 


Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F3 1,4386 


08A07484 
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DELIBERAZIONE 29 settembre 2008. 


Aggiornamento per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre 2008 della tabella di cui all’Allegato C della deliberazione del- 
l'Autorità per l’energia elettrica e il gas, 9 maggio 2007, n. 110/07, in materia di strumenti di confrontabilità»dèi prezzi. 
(ARG/elt 139/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 settembre 2008 
Visti: 


e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ,26»giugno 
2003, 

» la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

* il decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

* il decretolegislativo 19 dicembre 2003, n. 379; 

» la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

« la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 
giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni 
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dellèenergia (di seguito: legge 
n. 125/07). 


Visti: 


» la deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito! Autorità} 9 
maggio 2007, n. 110/07 come successivamente Modificata e integrata (di seguito: 
deliberazione n. 110/07), 

* la deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2007)n. 156/07 e l'allegato Testo integrato 
delle disposizioni dell’ Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia 
elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto 
legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come 
successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV), 

» la deliberazione dell’ Autorità 18 marzo 2008, ARG/com 34/08; 

e la deliberazione dell’ Autorità29 settembre 2008, ARG/elt 137/08: 

+ la deliberazione dell’ Autorità 29settembre 2008, ARG/elt 138/08. 


Considerato che: 


e in base al punto 6 (della deliberazione n. 110/07, l'Autorità aggiorna e pubblica, 
contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, i valori di spesa annua, calcolata per 
livelli di consuîiove di potenza prestabiliti, derivante dall’applicazione delle 
condizioni ecaff@miche del servizio di maggior tutela. 


Ritenuto opportuno: 


* aggiornare & pubblicare la tabella di cui all’ Allegato C della deliberazione n. 119/07 
per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre — 31 dicembre) 


DELIBERA 


I° di sostituire la tabella di cui all'Allegato € della deliberazione n. 110/07, per il 
quarto trimestre 2008 (1 ottobre — 31 dicembre) con la fabella / allegata al presente 
provvedimento; 

2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in 
vigore dal 1 ottobre 2008. 


Milano, 29 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Tabella 1: Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche 
dell’Autorità (valori espressi in euro) 


Cliente con potenza Cliente con potenza 
Consumo annuo impegnata 3 kW - impegnata 3 kW - Cliente con potenza 
(kWh) contratto per abitazione | contratto per abitazione impegnata 4,5 KW 
di residenza non di residenza 


1.200 165.60 299.43 
2.700 421,09 576476 
3.500 639,48 FBIGI 
4.500 903.54 909, 56 
7.500 1.458,21 L46423 


Spesa anmia calcolato sullo buse dei corrispettivi aggiornati al 4° trimestre 2008 


08A07485 
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DELIBERAZIONE 23 settembre 2008. 


Definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimento di cui all’Allegato A alla-delibera- 
zione n. 11/07 in materia di unbundling. (ARG/com 132/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 23 settembre 2008 
Visti: 


e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,telb26 giugno 2003; 
e ladirettiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consigli del 26 giugno 2003; 
e il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Furopeo e, Consiglio, del 19 luglio 
2002; 

la legge 9 gennaio 1991, n.9, ed in particolare l'articolo 2 

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n\48 1/95); 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; 

la legge 27 ottobre 2003, n. 290; 

la legge 23 agosto 2004, n. 239, 

il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n/38; 

il decreto legge 18 giugno 2007, n 73; 

la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge [8 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di 
disposizioni comunitarie in materiawdi liberalizzazione dei mercati dell’energia”; 

e ildecreto del Ministero delle attività produttive 21 ottobre 2005, 

e il decreto del Ministero delle‘attività produttive 11 aprile; 

e la deliberazione dell’Autorttàper l'energia elettrica e il gas {di seguito: l'Autorità) 
22 marzo 2005, n. 46/05; 

la deliberazione dell’ Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05; 

la deliberazione dell*Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05; 

la deliberazione dell*Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06; 

la deliberazione dell’ Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 
n. 11/07), 

e lallegato A alla deliberazione n. 11/07, Testo integrato delle disposizioni 
dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione 
amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori 
dell’emergia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione 
(di seguito: TIU); 

la deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 4 ottobre 2007, n. 253/07, 

la'deliberazione dell’ Autorità 7 dicembre 2007, n. 310/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08: 
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e il documento per la consultazione 26 giugno 2008 recante “Linee guida in materia 
di predisposizione del programma di adempimenti per l’implementazion® della 
separazione funzionale di cui all’allegato a alla deliberazione n. 11/07: obblighi di 
separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei 
settori dell’energia elettrica e del gas”, DCO 22/08; 

e le sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Lombardia 21 
febbraio 2008, n. 385/08, 386/08, 387/08, 388/08, 389/08, 390/08, 391/08, 392/08, 
393/08, 394/08, 395/08, 399/08, 402/08. 


Considerato che: 


e le direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, relativerrispettivamente, a norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e/peril mercato del gas naturale 
prevedono la separazione funzionale tra le attività relative alle infrastrutture 
essenziali per la fornitura ai clienti finali e le altre attività ai fini della promozione 
della concorrenza nei due settori; 

e le citate direttive perla parte relativa alla separazione funzionale sono state recepite 
con legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, 
n. 73, recante misure urgenti per l’attuaziohe di disposizioni comunitarie in materia 
di liberalizzazione dei mercati dell’energià(di seguito: legge n. 125/07), 

e con deliberazione n. 11/07 e s.m.. l'Autorità ha adottato le disposizioni relative alla 
separazione funzionale ed alla separazione contabile; 

e l'articolo 5 della deliberazione n. 14/07 rimanda ad un successivo provvedimento la 
definizione delle linee suida in’ materia di predisposizione del programma di 
adempimenti; 

e Vart 12, comma 2 del TI prevede che il Gestore indipendente predispone e 
aggiorna un programmastdi adempimenti, secondo le linee guida definite 
dall’ Autorità, contenente lè misure per perseguire le finalità di cui all’art. 2, comma 
I del medesimo TIUSin particolare per escludere comportamenti discriminatori e 
garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza; 

e il medesimo articolo 12, comma 2 del TIU prevede che il programma di 
adempimenti indichi gli obblighi dei componenti del Gestore indipendente e del 
personale subordinato per raggiungere tale obbiettivo; 

e l’Autorità haYistituito un gruppo di lavoro informale in materia di separazione 
contabile &ramministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori del gas e 
dell’energia elettrica nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 
dell’ Autorità del 27 giugno 2005 n. 127/05 e tale gruppo di lavoro si è più volte 
riunito»sia in vista della definizione della deliberazione n. 11/07, sia per definire gli 
sellemi contabili e il manuale applicativo della medesima separazione contabile, sia, 
infine, per un confronto sulle indicazioni relative alle linee guida del programma 
degli adempimenti; 

e_ > nel corso dell’ incontro tenutosi il 12 giugno 2008 con il suddetto gruppo di lavoro, 
la Direzione tariffe ha presentato una prima proposta di articolato relativa alle linee 
guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti. Nel corso 
dell’incontro è emersa l'esigenza di sottoporre la predetta proposta ad una più ampia 
consultazione;l’ Autorità ha pertanto diffuso la proposta attraverso il documento per 
la consultazione 26 giugno 2008 DCO 22/08. 
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Considerato altresì che: 


» le linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti 
rappresentano una sistematizzazione ed un chiarimento di quanto previsto nel TRI e 
le stesse devono essere considerate come un supporto alle imprese nel proeesso di 
identificazione delle aree di maggior rischio e delle relative misure di prevenzione, 
senza tuttavia costituire un elenco esaustivo delle stesse alla luce delle differenze 
che esistono sotto il profilo dimensionale ed organizzativo tra gli èsercenti dei 
settori dell’energia elettrica e del gas soggetti agli obblighi div separazione 
funzionale; 

e le richiamate sentenze del TAR Lombardia hanno annullato le disposizioni della 
deliberazione n, 11/07, che prevedevano l’inclusione dei dirigenti tra 1 componenti 
del Gestore e il loro assoggettamento al relativo regime di/ineompatibilità e hanno 
chiarito che il personale dirigente “può restare assoggetiate ad obblighi specifici 
comportamentali direttamente imposti dal Gestore nel suo programma di 
adempimenti” 

e avverso tali sentenze è stato proposto appello, tuttora\pendente, sia dall’ Autorità sia 
dagli operatori economici, 

«nell’ambito del processo di consultazione sul documento DCO 22/08, gli operatori 
hanno formulato le seguenti osservazioni principali: 

a) fino a diversa valutazione del giudice\di appello, le norme contenute nella 
delibera sulle linee guida per, la predisposizione del programma di 
adempimenti dovrebbero riflettere iDcontenuto delle sentenze del TAR, nella 
parte in cui hanno stabilito che sono componenti del Gestore Indipendente 
solo gli amministratori ovvero membri del consiglio di gestione; 

b) la figura del “responsabile dei rapporti con l’Autorità in merito 
all’attuazione del programma degli adempimenti non è prevista dal TIU e 
che quindi dovrebbe essere lasciata al Gestori Indipendenti la possibilità di 
ricoprire tale ruolo; 

c) per la definizione delle regole di comportamento previste per il personale, 
anziché fare riferimento al concetto di “codice etico” sarebbe più opportuno 
lasciare a ciascun/esercente la libertà di utilizzare, a parità di efficacia, lo 
strumento organizzativo più adeguato alla propria realtà aziendale; 

d) gli obblighi previsti in materia di gestione dei dati dovrebbero essere riferiti 
esclusivamenite alle informazioni commercialmente sensibili; 

e) gli obblighi in materia di separazione contabile, essendo già accuratamente 
disciplinati dalla Parte V della deliberazione n. 11/07, non dovrebbero 
rientrare nel programma di adempimenti che, coerentemente con l’articolo 
12 \del TIU deve riguardare esclusivamente gli obblighi in materia di 
separazione funzionale; 

f) imporre una modifica ai contratti di lavoro già stipulati e negoziati al livello 
di contrattazione collettiva, al fine di rispettare i requisiti di indipendenza 
previsti dal TIU, sarebbe difficilmente realizzabile a causa degli elevati costi 
di transazione e delle difficoltà di modificare i contratti nazionali negoziati 
con le organizzazioni sindacali; 

g) la separazione fisica delle banche dati sarebbe un’operazione costosa e con 
tempi lunghi e ad essa sarebbe preferibile la semplice separazione logica 
delle stesse. 
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Ritenuto necessario che: 


e pur nel rispetto del differenze che esistono sotto il profilo dimensionale ed 
organizzativo tra gli esercenti dei settori dell’energia elettrica e del gas soggetti agli 
obblighi di separazione funzionale, le linee guida debbano prevedere-in contenuto 
minimo obbligatorio per il raggiungimento delle finalità della’ separazione 
funzionale ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori nella 
gestione delle attività oggetto di separazione funzionale; 

e in relazione alle suddette linee guida, debbano essere esplicitati gli obblighi 
minimali a carico del Gestore indipendente per l’effettiva applicazione del 
programma di adempimenti; 

e debbano essere previste specifiche disposizioni in relazione al contenuto minimale 
del programma di adempimenti in relazione alla struttura organizzativa e gestionale 
del Gestore indipendente, ai poteri di quest'ultimo, alle procedure di 
predisposizione del budget delle risorse e del piano tdi sviluppo delle infrastrutture, 
alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi dall’esterno nonché ai flussi 
decisionali all’interno dell’impresa, affinché ib programma stesso sia strumento 
idoneo al perseguimento delle finalità della separazione funzionale; 

e il Gestore indipendente, per ottemperare aslyobblighi previsti dal Titolo INI del TTU, 
debba dotarsi di strumenti conoscitivi ‘\e di trasparenza sulle attività separate 
funzionalmente, con particolare riferimento ai rapporti con le parti correlate. 


Ritenuto altresì opportuno: 


e che, in esecuzione delle citaté sentenze del TAR e fermo restando l’appello 
proposto dall’Autorità, il'“programma di adempimenti attualmente imponga 
l'obbligo di verifica del\requisiti di indipendenza per i soggetti interessati, 
rappresentati ad oggi dai tomponenti del Gestore indipendente ed in futuro anche 
dai dirigenti nel casoin cui le suddette sentenze di primo grado vengano sul punto 
riformate all’esito delLgiudizio d’appello; 

e accogliere le osservazioni degli operatori in merito al trattamento dei dati 
limitatamente allè informazioni commercialmente sensibili, allo strumento da 
utilizzare per 1étegole di comportamento del personale, alla possibilità di nominare 
la figura del‘referente dell’ Autorità nella figura dello stesso Gestore indipendente e 
alla necessità di salvaguardare 1 requisiti patrimoniali acquisiti nei contratti di 
lavoro già stipulati anteriormente all’entrata in vigore del TTU; 

e nonaccogliere le osservazioni degli operatori in merito all'esclusione degli obblighi 
per t-Gestore indipendente in merito al controllo sulla separazione contabile in 
quanto la corretta applicazione delle procedure di quest’ultima rappresenta uno 
strumento e un requisito essenziale per il conseguimento delle finalità della 
separazione funzionale; 

e \ non accogliere le osservazioni degli operatori in merito alla separazione fisica delle 
banche dati in quanto condizione essenziale per perseguire le finalità della 
separazione funzionale 


_ 84 
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DELIBERA 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Al fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui all’AllegatonA alla 
deliberazione n. 11/07, “Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per energia 
elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativase contabile 
(unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettricano del gas e 
relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione” (di seguito TIU), cui si 
aggiungono le seguenti definizioni: 

# personale: persone fisiche legate all'impresa verticalmente-integrata da un 
rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di consulenza o di prestazione 
d’opera retribuita, 

e personale coinvolto: è la parte del personalé che, direttamente od 
indirettamente, svolge mansioni relative all’attività.in separazione funzionale 
come definita dal TIU; 

e parte correlata: è qualsiasi soggetto o ente nentrante nella definizione di parte 
correlata di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24; 


Articolo 2 
Il programma degli adempimenti 


2: 


— 


Il programma di adempimenti predisposto dal Gestore indipendente ai sensi dell’art. 

12, comma 2 del TIU, e adottato dall’esércente in base alla propria organizzazione 

aziendale e alla propria struttura societaria, in conformità alle norme in materia di 

separazione funzionale di cui al TIU%si/compone delle seguenti parti : 

a) descrizione delle regole di- governance dell’attività soggetta a separazione 
funzionale ed attestazione deéll&loro coerenza con quanto stabilito dal TIU; 

b) descrizione della struttura ‘organizzativa e gestionale dell’attività separata 
funzionalmente, della ,suav collocazione all’interno dell’impresa verticalmente 
integrata, nonché dei processi decisionali che la riguardano; 

c) procedure e tempi di\Ymplementazione della struttura organizzativa e gestionale 
dell’attività separatafunzionalmente; 

d) individuazione nominale dei componenti del Gestore indipendente e del personale 
coinvolto; 

e) verifica della sussistenza dei requisiti e delle guarentigie previste dall’art. 11, 
commi 3 e 4vdel TIU, del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 1 
del TIU in materia di interessi economici e del codice di comportamento di cui 
alla succéssiva lettera g); 

f) individuazione delle strutture aziendali e delle relative risorse umane a 
disposizione del Gestore indipendente per lo svolgimento delle attività previste 
dalTIU,; 

g£) codice di comporiamento coerente con le finalità di cui all’art. 2, comma 1 del 
TIU,; 

hy descrizione dell’iter di redazione ed approvazione del budget aziendale ed in 
particolare del budget relativo alle attività oggetto di separazione funzionale con 
individuazione delle strutture aziendali coinvolte e della loro dipendenza 
funzionale; 
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1) descrizione dell’iter di redazione ed approvazione del piano di sviluppo annuale e 
pluriennale delle infrastrutture, di cui all’art. 111, comma 1,lettera b), punte. del 
TIU, con individuazione delle strutture aziendali coinvolte e della loro dipendenza 
funzionale; 

j) descrizione delle procedure di controllo della redazione dei conti annuali separati 
afferenti le attività separate funzionalmente; 

k) individuazione delle criticità nella gestione dei flussi inerenti lè informazioni 
acquisite nello svolgimento delle attività di cui all’art. 7, comma%W/del TIU e delle 
procedure per il superamento di tali criticità; 

1) individuazione nominale del garante per la corretta gestione delle informazioni di 
cui all’art. 15, comma I, lettera d) del TIU; 

m) piano dettagliato delle misure per realizzare la separazione fisica delle banche dati 
contenenti informazioni commercialmente sensibili a sensi dell’articolo 15 del 
TIU, e procedure e tempi di attuazione del piano>ydi separazione fisica delle 
suddette banche dati; 

n) individuazione del referente dell’ Autorità in métito all’attuazione del programma 
degli adempimenti; 

o) programmi di formazione/informazione rnèh confronti del personale coinvolto 
finalizzati al rispetto della separazione funzionale delle attività e all’attuazione del 
codice di comportamento; 

p) definizione dei criteri di valorizzazione delle transazioni economiche; 

q) definizione delle clausole da inserire néi contratti di approvvigionamento di beni e 
servizi con soggetti terzi, ed in partitolare con le parti correlate, nel rispetto delle 
finalità della separazione funzionale con soggetti terzi; 

r) procedure di verifica della corretta applicazione del programma di adempimenti 
ed eventuali azioni di revisione del programma stesso, 

s) criteri di redazione del rapperto sulle misure adottate di cui all’art. 12, comma 3 
del TIU e individuaziofte, delle strutture aziendali coinvolte e la loro dipendenza 
funzionale; 

t) modalità di predisposizione ed invio all’ Autorità della reportistica relativa agli 
obblighi di comunitazione e delle eventuali segnalazioni previste dal TTU, incluse 
quelle previste dall’art. 13, comma 2 e individuazione delle strutture aziendali 
coinvolte e latoro dipendenza funzionale. 


Articolo 3 
Obblighi del Gestore indipendente 


ad 
i 


Il Gestorè indipendente, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente 

deliberazione, ovvero, se successivo, entro 6 mesi dal realizzarsi delle condizioni 

previste dall'articolo 7 del TIU: 

a) predispone la struttura organizzativa e gestionale, con le relative risorse, e 
stabilisce le regole di governance idonee a garantire che le infrastrutture oggetto 
di separazione funzionale siano amministrate in modo tale da promuovere la 
concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del gas e per il raggiungimento 
delle finalità di cui all’art. 2, comma 1 del TIU:; 
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b) verifica la sussistenza dei necessari requisiti di indipendenza previsti per i 
componenti del Gestore indipendente dall’articolo 11 del TIU, e, per il garante 
dall’art. 15, comma 1, lettera d) del TIU medesimo e, ove non rispettati, definisee 
le azioni e la tempistica di adeguamento alle prescrizioni della separazione 
funzionale; 

c) definisce le procedure e le responsabilità per la definizione del budgetvarinuale 
relativo alle attività oggetto di separazione funzionale e del piano,di sviluppo 
annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui all’art. 11, comma Wlettera b) 
punto i. del TIU: 

d) verifica la rispondenza alle finalità di cui all'art. 2, comma I deltTIU, dei conti 
annuali separati dell’attività di riferimento; 

e) definisce i contenuti programma di formazione/informazione destinata al 
personale coinvolto al fine di sensibilizzare la struttura, alle responsabilità 
connesse alla separazione funzionale; 

f) nomina un referente dell’ Autorità in merito all’attuazione del programma degli 
adempimenti; 

g) definisce i formati della reportistica per le segnalazioni da inviare all’ Autorità. 


3.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2,‘e0mma 1, il Gestore indipendente, 


ud 
LP9] 


entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione ovvero, se successivo, 

entro sei mesi dal realizzarsi delle condizioni previste dall’articolo 7 del TIU: 

a) attuale procedure di cui al precedente conmma |, lettera c); 

b) nomina il garante di cui all'art. 1, comma 15, lettera d) del TIU e definisce il 
piano di misure da adottare per garantire la separazione fisica delle banche dati ai 
sensi dell’articolo 15 del TIU; 

c} individua gli strumenti e le procedure per la gestione delle richieste e il 
trasferimento a soggetti che nén operano sotto la sua direzione o a soggetti terzi 
delle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività oggetto di 
separazione funzionale e le\relative forme di controllo, al fine di garantire la 
neutralità dell’informazione; 

d) definisce il codice di.còmportamento per il personale coinvolto, coerentemente 
con le finalità di cui all’art. 2, comma 1 del TIU; 

e} da attuazione ai programmi di formazione/informazione di cui al precedente 
comma 1, lettera(e); 

f) individua 1 critem per la valorizzazione delle transazioni economiche e dei 
rapporti contrattuali per l'acquisizione e la vendita di beni o servizi con i soggetti 
terzi e le particorrelate nel rispetto delle finalità della separazione funzionale; 

2) definisce le procedure di controllo per la verifica della corretta applicazione del 
programma di adempimenti e predispone il rapporto sulle misure adottate di cui 
all'art 42, comma 3 del TIU. 


Per il\solo primo anno di applicazione della separazione funzionale, entro 90 giorni 
dallasscadenza del termine di cui al precedente comma 2, il Gestore indipendente 
invia all’ Autorità il programma degli adempimenti e il rapporto sulle misure adottate, 
ai-sensi dell'art. 12, comma 3 del TIU. 
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3.4 Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla scadenza di cui al precedente comma 
3, il Gestore indipendente presenta all’ Autorità, su supporto informatico, il rapporto 
sulle misure adottate, nell’anno solare precedente, in esecuzione del programma degli 
adempimenti, ai sensi del comma 12.3 del TIU. 


3.5 Il rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma deglivadempimenti 
deve contenere almeno le indicazioni relative allo stato di applicazione di ognuna 
delle misure previste dall’art. 2, comma 1, lettere da a) ad 0). 


Articolo 4 
Struttura organizzativa e gestionale 


4.1 La struttura organizzativa e gestionale e le regole di goverzance delle attività oggetto 

di separazione funzionale, di cui al comma 3.1, lettera a).comprendono almeno: 

a) l'organigramma delle attività oggetto di separazione funzionale e la loro 
collocazione nel complesso delle attività aziendali, nonché l'individuazione delle 
responsabilità, delle relative funzioni e delle/risorse di personale a disposizione; 

b) la gerarchia decisionale per la predisposizione e approvazione del budget 
dell’attività oggetto di separazione funziénale; 

c) la gerarchia decisionale per la predisposizione e approvazione del piano di 
sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture relative all’attività oggetto di 
separazione funzionale di cui all'art, comma 1, lettera b) punto i. del TIU; 

d) le procedure gestionali critiche perdo svolgimento dell’attività. 


4.2 Nel caso in cui nel Gestore indipendente non siano presenti tutti i membri del 
consiglio di amministrazione, la, struttura organizzativa e gestionale, oltre a quanto 
previsto al precedente commà,l} 

a) individua i poteri assegnati attraverso delega al Gestore indipendente tra i quali 
devono essere obbligatoriamente compresi: la rappresentanza verso terzi per le 
attività oggetto di/Separazione funzionale, la predisposizione della proposta del 
piano di sviluppe, annuale e plunennale delle infrastrutture di cui all’art. 11, 
comma 1, lettera%b) punto i. del TIU, l’organizzazione del personale assegnato 
all’attività oggetto di separazione funzionale, gli impegni di spesa per decisioni 
relative ad-ihvestimenti straordinari non pianificati, dettati da situazioni di 
oggettiva Mecessità e urgenza, tali da garantire una sufficiente flessibilità nella 
gestione dell’attività, il trattamento e l’accesso alle informazioni 
commercialmente sensibili, e i rapporti con le parti correlate; 

b) nell’ipotesi di applicazione dell’art. 11, comma 5, lettera c) del TTU, individua le 
modalità con cui il Gestore indipendente esprime parere vincolante per tutte le 
decisioni del consiglio di amministrazione che riguardano aspetti gestionali e 
organizzativi dell’attività separata funzionalmente, nonché per l’approvazione del 
piano di sviluppo di cui all’art. 11, comma |], lettera b) punto i. L'elenco minimo 
degli argomenti su cui tale parere deve essere espresso include: la rappresentanza 
verso terzi, la redazione del piano di sviluppo, la definizione dell’assetto 
organizzativo dell’attività separata funzionalmente, le procedure di acquisto di 
beni e servizi nell’ambito dell’impresa verticalmente integrata ai fim di cui 
all’art. 11, comma 1, lettera c) del TIU, il trattamento e l’accesso alle 
informazioni commercialmente sensibili, e i rapporti con le parti correlate. 
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Articolo 5 
Codice di comportamento 


5.1 Le regole di comportamento di cui all’art. 3, comma 2, lettera d), sono finalizzate à 
garantire l'applicazione dei principi di cui all’art. 2, comma 1 del TIU e devono 
comprendere: 

a) regole di comportamento per la generalità del personale coinvolto, ivi compresi i 
dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore indipendente &che hanno 
responsabilità gestionali nell’attività separata funzionalmente; 

b) meccanismi sanzionatori per la violazione delle regole di cui alla lèitera a). 


5.2 Peri dirigenti deve essere altresi previsto un periodo minimo di«lbe'anni, decorrenti 
dalla cessazione del rapporto, in cui le informazioni commercialmente sensibili 
acquisite nell’esercizio dell’attività separata funzionalmente? sono da considerare 
riservate. 


5.3 Nel codice di comportamento deve essere posta particolarè attenzione agli obblighi di 
riservatezza nei confronti del personale non coinvolto nelle attività separate 
funzionalmente, agli obblighi di tenere un comportamento non discriminatorio e al 
divieto, per il personale coinvolto avente responsabilità gestionali, di accettazione di 
incentivi economici non legati all'attività separata funzionalmente ed in contrasto con 
le finalità di cui al comma 2.1 del TIU. 


Articolo. 
Clausole da inserire nei rapporti contrattudli di approvvigionamento di beni e servizi 
con soggetti lerzi 


6.1 Nei rapporti contrattuali di approvtigtonamento di beni e servizi con soggetti terzi, ed 
in particolare in quelli con lé\parti correlate, il Gestore indipendente assicura 
l'inclusione di clausole volte al rispetto, da parte dei fornitori, della riservatezza delle 
informazioni commercialmente sensibili relative alle attività oggetto di separazione 
funzionale e volte al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione 
funzionale disciplinata dal. YTU. Tali clausole devono essere esplicitamente approvate 
dal Gestore indipendente e, qualora pertinenti la gestione delle informazioni 
commercialmente sèhsibili, anche dal garante per la corretta gestione delle 
informazioni, di cui all’ari. 15, comma 1, lettera d) del TIU. 


Articolo 7 
Clausole contrattitali relative ai rapporti di lavoro nelle attività oggetto di separazione 
funzionale 


7.1 I contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente all’entrata in vigore delle 
presenti, disposizioni, relativi al personale coinvolto  nell’attività oggetto di 
separazione funzionale devono contenere clausole di espressa accettazione del codice 
discomportamento di cui al precedente articolo 5. 


7.2 Nel caso dei componenti del Gestore indipendente, i relativi contratti di assunzione 0 


incarichi professionali devono riportare clausole controfirmate che attestino: 
a) l'accettazione del codice di comportamento di cui al precedente articolo 5; 
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b) il rispetto dei vincoli in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3 del 
TIU; 

c) il rispetto dei vincoli di indipendenza di cui all'articolo 1ì del TIU; 

d) il rispetto del requisito di cui all’art. 13, comma | del TIU di norivdetenere, 
neanche indirettamente, interessi economici nelle altre attivitàdell’impresa 
verticalmente integrata. 


7.3 Nei contratti di cui al precedente comma 2 devono altresi essere previsti opportuni 
percorsi di superamento, con tempistiche definite, di situazioni diwcompatibilità e di 
mancanza di indipendenza, disciplinati dagli articoli 11 e 43\del TIU, precedenti 
all’assegnazione dei componenti del Gestore indipendente alle funzioni che rientrano 
nelle attività soggette a separazione funzionale, fatti Salvi i diritti patrimoniali 
acquisiti in relazione ad attività prestate anteriormente Albentrata in vigore del TIU. 
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali acquisiti suecessivamente all’entrata in 
vigore del TIU e fino all’entrata in vigore della presente deliberazione il componente 
del Gestore indipendente è tenuto al superamento della situazione di incompatibilità 
entro un termine di 24 mesi. I diritti patrimonialr'acquisiti successivamente all’entrata 
in vigore della presente deliberazione sono»in contrasto con le norme della 
separazione funzionale. 


Articolo 8 
Informazioni minime sul trattamento dellexinformazioni commercialmente sensibili 
acquisite nell'ambito dell'attività soggetta a separazione funzionale 


$.1 La reportistica predisposta dal garante della corretta gestione dei dati sensibili, da 

fornire all’ Autorità, di cui all’art. 15, comma 5, lettera b) del TIU, in tema di 

trattamento delle informazioni commercialmente sensibili. acquisite nell’ambito 

dell’attività soggetta a sepafazione funzionale deve descrivere almeno: 

a) le procedure per limitàre l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili 
acquisite nello svolgimento dell’attività separata funzionalmente; 

b) le procedure perlatracciabilità delle informazioni commercialmente sensibili, 

c) le informazioni ehé si prevede di rendere di pubblico accesso; 

d) le procedurevper la messa a disposizione delle informazioni commercialmente 
sensibili ele forme di accesso alle stesse; 

e) il tempo di attuazione, non superiore a due anni, delle misure per garantire la 
separazione fisica delle banche dati contenenti informazioni commercialmente 
sensibiliy prevista dall’articolo 15 del TIU. 


Articolo 9 
Obblighidell'impresa verticalmente integrata che opera nelle attività di cui all'art. 7, 
comma 1 del TIU secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 5 del FIU 


9-J\L impresa verticalmente integrata che opera nelle attività di cui all’art. 7, comma 1 
del TIU secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 5 del medesimo T1U: 

a) notifica la creazione e l’effettiva attivazione della posizione organizzativa, di cui 
all’art. 7, comma 6, lettera a) del TIU, dedicata esclusivamente alla verifica del 
rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di 
terzi all’infrastruttura; 
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b) comunica i criteri di selezione del garante per il rispetto della disciplina di 
accesso di terzi all’infrastruttura di cui all’art. 7, comma 6, lettera b) del TIU; 

c) notifica l'avvenuta nomina del garante per la corretta gestione delle informaziòni 
di cui all'art. 15, comma I, lettera d) del TIU. 


Articolo 10 
Obblighi del garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrasirittura di 
cui all'art. 7, comma 6, lettera b) del TIU 


10.1 Il garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all’infrastruttura, di cui 
all’art. 9, comma I, lettera b), presenta annualmente, e per il primo anno entro un 
anno dalla pubblicazione della presente deliberazione, all’ Autorità.il programma delle 
verifiche e delle metodologie inerenti: 

a) la disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi 
all’infrastruttura; 
b) icriteri di economicità della gestione. 


Articolo 11 
Disposizioni finali 


11.1Il presente provvedimento è pubblicato sulla \Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it). 


Milano, 23 settembre 2008 


Il presidente: ORTIS 
08407486 
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DELIBERAZIONE 23 settembre 2008. 


Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in tema di standard.di>comunicazione 
tra i soggetti operanti nel settore del gas emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed avvio/4li procedimento per 
la definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali nei mercati retail di energia elet- 


trica e di gas. (ARG/com 134/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 23 settembre 2008 


Visti: 


la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica eNL sas (di seguito: 
l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di 
seguito: deliberazione n. 40/04); 

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n, 138/04 e successive modifiche 
ed integrazioni {di seguito: deliberazione n. 138/04); 

la deliberazione dell’ Autorità 29 settembre 2004 n. 168/04 e successive 
modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04); 

la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: 
deliberazione n. 203/05); 

la deliberazione dell'Autorità 6 giugnio/ 2006, n. 108/06 {di seguito: 
deliberazione n. 108/06); 

la deliberazione dell’Autorità 18 (dicembre 2006, n. 294/06 (di seguito: 
deliberazione n, 294/06); 

la deliberazione dell’ Autorità 211 \dicembre 2007, n. 313/07 (di seguito: 
deliberazione n. 313/07); 

la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 44/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 44/08); 

la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/sas 120/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 120/08), 

la determinazione del\Direttore Generale dell'Autorità 17 gennaio 2007, n. 2/07 
(di seguito: determiftazione n. 2/07); 

la determinazionesdel Direttore Generale dell’Autorità 27 febbraio 2008, n. 
15/08 (di seguito/determinazione n. 15/08); 

il documento per la consultazione 14 aprile 2008, DCO 9/08, intitolato 
“Standard mazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas 
naturale = Terza Consultazione” (di seguito: terzo documento per la 
consultazione in tema di standard di comunicazione), 

il documento per la consultazione 12 giugno 2008, DCO 18/08, intitolato 
“Qualità dei servizi commerciali di vendita peri clienti finali di energia elettrica 
e-gras” (di seguito: DCO 18/08); 

le\osservazioni pervenute all’ Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito 
della pubblicazione del terzo documento per la consultazione in tema di standard 
di comunicazione e del DCO 18/08, 


Considerato che: 


con la deliberazione n. 294/06 in materia di standard di comunicazione tra i 

soggetti operanti nel settore del gas, a seguito di un procedimento sottoposto alla 

sperimentazione della metodologia di Analisi di Impatto della Resolazione 

(AIR) ai sensi della deliberazione n. 203/05, l’Autorità ha approvato le 

disposizioni in tema di standard di comunicazione) individuando: 

a. un’opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta 
elettronica certificata; 

b. la possibilità per il distributore di mettere a disposizione, in alternativa alla 
posta elettronica certificata, modalità tecniche di trasmissione più evolute, 
del tipo “Application-to-Application” efo applicazioni Web; 
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c. l'obbligo in capo al distnibutore di rendere dispombili, a partire dall’1 
ottobre 2008, in modo imparziale e non discriminatorio, soluzioni del tipo 
“Application-to-Applicatiom” efo applicazioni Web; 

d. obblighi di tempestività di trasmissione delle richieste e di corresponsiofie 
degli indennizzi automatici ai clienti finali nel rispetto di quanto previsto dal 
Testo integrato della qualità dei servizi gas, approvato con la deliberazione 
n. 168/04; 

» l’Autorità ha altresi definito quali soggetti destinatari del provvedimento i 
distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione ed.i venditori 
di gas naturale e confermato, al fine di garantire omogeneità nelle modalità 
operative di gestione delle richieste, che il provvedimento si applica a tutti 1 
clienti finali allacciati a reti di distribuzione di gas per le prestazioni di qualità 
commerciale previste dalla deliberazione n. 168/04 e per/lassostituzione del 
venditore nella fornitura di gas (swife/ing) ai sensi della delibèrazione n. 138/04; 

» conladeliberazione n. 294/06: 

a. è stato fissato al 31 dicembre 2007 il termine per"l’utilizzo di specifici 
formati, ossia Excel o equivalente per l’invio divdati numerici e Pdf per 
l’invio di testi, in allegato al messaggi di posta clettronica certificata, termine 
che è stato prorogato al 30 settembre 2008 con la deliberazione n. 313/07, 
vista la complessità della materia; 

b. è stata prevista l’istituzione di un Gruppo, di lavoro, avviato e disciplinato 
con la determinazione n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro), finalizzato alla 
definizione di proposte utili al completamento della regolazione in tema di 
standard di comunicazione, anche con riferimento a standard evoluti da 
utilizzare a regime, in coordinamento con le attività in materia di 
aggiornamento del Codice di rete,tipo per il servizio di distribuzione del gas, 
approvato con la deliberazione’ n. 108/06, e con il coinvolsimento delle 
associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del 
sas naturale nonché dei grossisti di energia, 

«con la determinazione n. 15/08 è stato approvato il Piano operativo annuale per 
l’anno 2008, nel quale sincita la regolazione dello standard di comunicazione 
all’interno dell’obiettivo.operativo concernente il monitoraggio e la promozione 
della concorrenza nella vendita al dettaglio di energia elettrica © gas; 

* ai fini di favorire l'individuazione di disposizioni univoche in tema di standard 
di comunicazione“per i due settori dell'energia elettrica e del gas, e considerata 
la rilevanza delportale Web denominato “IW7TP. web trade portal” predisposto 
dal maggiore distributore di energia elettrica a seguito della liberalizzazione 
completa avvenuta anche in tale settore, il Direttore della Direzione 
Consumatore Qualità del Servizio ha ritenuto opportuno invitare alle riunioni 
del Gruppe di lavoro anche un rappresentante di Enel Distribuzione, che ha 
presentato la sua esperienza nel settore elettrico; 

+ le attività del Gruppo di lavoro, che si sono protratte fino ai primi mesi del 2008 
esi sono dimostrate da subito particolarmente impegnative, sono state 
organizzate in modo tale da affrontare in sequenza la standardizzazione delle 
l'egole di business, in termini di: 

a. processo, ossia la numerosità, la sequenza e le tempistiche dei messaggi 
obbligatori tra mittente e ricevente, a seconda della tipologia di prestazione; 

b. semantica, ossia i contenuti minimi di ciascun messaggio, sempre 
differenziando per tipologia di prestazione e fissando le necessarie regole 
complementari come, ad esempio, 1 criteri di validità; 

c. sintassi, ossia il formato delle informazioni; 
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e i partecipanti al Gruppo di lavoro, all’avvio delle attività, hanno richiesto di 
tener conto dei seguenti aspetti generali: 

a. il diverso grado di integrazione informatica e la parziale diffusione di canali 
“Application fo Application” all’interno delle varie aziende di distribuzione, 

b. l’impatto delle disposizioni sia in termini di tecnologia che di*péssibili 
cambiamenti organizzativi; 

c. l’opportunità di tenere nella giusta considerazione gli investimenti già fatti 
da alcuni esercenti; 

d. la necessità di non dettare disposizioni eccessivamente’ rigide, pur 
individuando regole e contenuti minimi delle comunicazioni: 

e. l’importanza di curare l’allineamento con altre attività in corso e la 
convergenza dei settori elettrico e gas soprattutto per)quanto riguarda la 
regolazione della vendita e della qualità commerciale; 

e gli esiti delle attività del Gruppo di lavoro sono stativ poi riportati nel terzo 
documento per la consultazione in tema di standafd di comunicazione, che ha 
presentato proposte in tema di: 

a. definizione dei flussi, in termini di sequenza îinima, regole di ammissibilità 
e semantica delle comunicazioni, relativi alle prestazioni di: 

i) preventivazione lavori; 

ii) esecuzione lavori; 

iii) attivazione della fornitura; 

iv) disattivazione della fornitura, su richiesta del cliente finale; 


v) riattivazione della fornitura» seguito a sospensione per morosità, 
vi) verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale; 
b. definizione dell’appuntamento” con il cliente finale, prospettando di 


assegnarne la responsabilità al venditore (o all’utente del servizio di 
distribuzione, qualera i due soggetti non coincidano) solo qualora il 
distributore abbia reso disponibile l’accesso ad uno strumento evoluto di tipo 
“Application fo Applicòtion” o applicazione internet per la definizione 
dell’appuntamente‘con il cliente finale in tempo reale; 

c. gestione dello stradario, suggerendo quale soluzione di breve periodo, con lo 
scopo di incretnéntare l’efficienza e ridurre i passaggi ridondanti, che ogni 
distributore renda accessibile il proprio stradario in formato elettronico, ad 
esempio in Excel o formato equivalente, iramite il proprio sito internet; 

d. aggiornamento periodico delle informazioni di competenza, proponendo che 
tale aggtormamento venga effettuato mensilmente, a cominciare ad esempio 
dalla titolarità del punto di riconsegna oppure dallo stato di consistenza del 
parco dei gruppi di misura; 

e. verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati, prospettando il 
salvataggio e l’archiviazione in formato elettronico, per un periodo non 
inferiore ai tre anni solari, dei tracciati con i contenuti minimi individuati per 
ciascuna transazione, in linea con le disposizioni in tema previste dal Testo 
integrato della qualità dei servizi gas; 

f. standard evoluto, proponendo sostanzialmente il formato XML (Axzensible 
Markup Language) quale vettore per l’automatizzazione degli scambi 
informativi (abilitante l’integrazione sia con i sistemi informatici del 
distributore che con quelli dell’utente) ed enucleando alcune caratteristiche 
imprescindibili che il canale evoluto messo a disposizione dal distributore 
dovrebbe possedere: 

i) la conduzione in tempo reale sia delle richieste singole che di quelle 
massive (verifica di ammissibilità); 


_ 94 


20-10-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 246 


ii) la possibilità di seguire l’intero ciclo di vita della pratica, in modo 
sincrono o asincrono, ma in quest’ultimo caso con un ritardo 
temporale non superiore ad un giorno lavorativo; 


i) la disponibilità della funzionalità di ricerca strutturata e libera, il cui 
esito dovrebbe essere scaricabile su file in formato fruibile 
dall’utente; 


iv) la fissazione dell’appuntamento con il cliente finale in tempo\reale 
per abilitare l'utente alla “one call solutiot”, soluzione che 
massimizza la qualità del servizio percepita dal cliente finale e 
minimizza il costo complessivo di processo; 

le osservazioni pervenute al terzo documento per la consultazione in tema di 

standard di comunicazione hanno evidenziato: 

a. la condivisione circa la proposta di sequenza minima e l’unanime 
indicazione di non stabilire un tempo massimo a disposizione dell’utente del 
servizio di distribuzione per il rinvio della richiesta corretta, in quanto in tal 
caso quella specifica richiesta è considerata non processabile dal distributore 
e, pertanto, viene annullata; 

b. la necessità di definire in modo più puntuale laxdata di ricevimento della 
richiesta, a seconda che essa venga inviataCal distributore tramite posta 
elettronica certificata o uno strumento di comunicazione evoluto; 

c. la difficoltà, da parte di alcuni soggetti, alrispetto delle tempistiche previste 
dal Testo integrato della qualità dei servizi gas in caso di comunicazione 
massiva tramite posta elettronica certificato, a causa del maggior onere 
gestionale; 

d. la condivisione di massima circavle proposte in tema di regole di 
ammissibilità delle richieste e l’uanime indicazione di fissare un tempo 
massimo per la verifica del distributore, affinché la controparte riceva il 
riscontro di non ammissibilità, della richiesta in tempi certi; alcuni soggetti 
hanno richiesto di non corfsiderare errore sostanziale la non identificazione 
dell’indirizzo per l’appuntamento sia per evitare che errori materiali di scarsa 
rilevanza possano avere conseguenze gravose a discapito della tempestività e 
dell’efficienza sia perche potrebbe accadere di non essere a conoscenza di 
tale informazione, come nel caso di nuove lottizzazioni; 

e. la formulazione di varie possibili soluzioni per superare la criticità della non 
conoscenza del.codice del punto di riconsegna del gas (di seguito: PdR) 
necessario per \la richiesta di accesso alla rete di distribuzione ai fini 
dell’attivazione della fornitura, tra cui la pubblicazione in internet dei codici 
PdR convaggiornamento mensile oppure l’invio di una richiesta al 
distributere, tramite posta elettronica certificata, contenente i dati conosciuti 
e sucéessiva risposta del distributore con il codice PdR; 

f. la preposta di non appesantire gli scambi che avvengono tramite posta 
elettronica certificata con passaggi informativi considerati onerosi dalla 
quasi totalità dei soggetti, quali le comunicazioni di: 

i) fissazione dell’appuntamento da parte del distributore con il cliente 
finale, eliminando anche dalla sequenza la “Causale Appuntamento”, 
mentre si è d'accordo con la proposta di prevedere la comunicazione 
in caso di esito negativo dell’appuntamento; 

11) avvio lavori per la prestazione di esecuzione lavori; 

111) ricezione della documentazione per la prestazione di attivazione della 
fornitura, ai sensi della deliberazione n. 40/04; 

iv) dichiarazione di realizzazione delle opere necessarie, 
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v) diritto all’indennizzo e sua valorizzazione, poiché si ritiene di non 
essere a conoscenza di tali informazioni al momento dellà 
trasmissione dell’esito della prestazione richiesta: 

2. la non condivisione, per il flusso riguardante la prestazione di attivazione 
della fornitura, dell’ipotesi di introdurre in capo al distributore l’obbligo di 
decidere se l'impianto, a cui la richiesta si riferisce, sia soggettoto meno 
all'accertamento documentale ai sensi della deliberazione n.\40/04 e la 
richiesta di completare il flusso al fine di ricomprendere tuttede casistiche di 
attivazione della prestazione: 

h. una nen unanime condivisione da parte dei soggetti chevhanino preso parte 
alla consultazione della proposta di rinviare la compléta ‘definizione dello 
standard di comunicazione per la prestazione (di) swifching, viene 
sottolineata, infatti, l’urgenza di concludere il processo avviato per questa 
prestazione così importante per l'apertura dei mercati; 

i. la condivisione dell’opportumtà di estendere4lè disposizioni in tema di 
standard di comunicazione al settore elettrico) tenuto conto delle sue 
specificità rispetto al settore del gas, mediante.un percorso analogo a quello 
seguito per il gas; 

e conil DCO 18/08 l'Autorità ha confermato.îra i suoi obiettivi strategici quello di 
pervenire ad una regolazione unica dellarqualità commerciale per le attività di 
vendita di energia elettrica e di gas tenute conto della “convergenza” in atto 
dell’attività di vendita al dettaglio tra due settori dell’energia elettrica e del gas, 
dato che sempre più soggetti esercenti lA vendita operano in entrambi i settori e 
stanno sviluppando offerte di tipo. dé/ energy, 

» le osservazioni pervenute al DCO 18/08 hanno evidenziato l’urgenza di 
completare la disciplina in tema di standard di comunicazione per entrambi i 
settori dell'energia elettrica e del sas dato che questo rappresenta un presupposto 
imprescindibile per la completa attuazione della regolazione della qualità 
commerciale per le attività\di vendita di energia elettrica e di gas che l’ Autorità 
si accinge ad emanare; 


Considerato, inoltre, cheî 


* il settore elettricoèd, in particolare, il mercato elettrico al dettaglio presenta un 
assetto più stabile e strutturato rispetto a quello del gas sia in termini di 
configurazione delle attività da svolgere che di rapporti contrattuali che legano i 
diversi s6ggetti operanti nelle attività Jowrnsiream della filiera elettrica, vale a 
dire le attività di misura, dispacciamento, distribuzione e vendita al dettaglio di 
energia elettrica; 

e perla gestione dei rapporti contrattuali e le loro variazioni nel mercato elettrico 
alvdettaglio è prefisurabile un passaggio dalla nozione di standard di 
comunicazione dei dati del cliente finale ad un concetto più evoluto quale quello 
di “accesso a profili descrittivi del cliente finale” aventi natura e finalità anche 
diversa tra loro, quali i profili concernenti i dati di misura dei prelievi, 1 dati 
anagrafici (POD, tensione, etc.), nonché, eventualmente, i dati relativi alle 
situazioni di criticità quanto ad adempimenti contrattuali dei clienti finali; 

* il passaggio al citato concetto di “accesso a profili descrittivi del cliente finale” è 
stato anche segnalato da alcuni operatori operanti nella vendita al dettaglio di 
energia elettrica come elemento essenziale per consentire uno sviluppo ordinato 
e concorrenziale del mercato medesimo, riducendo al contempo gli eventuali 
vantaggi competitivi detenuti da operatori integrati verticalmente almeno nelle 
attività dowrnstream di cui al precedente alinea; 
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* operativamente, le segnalazioni di cui al precedente alinea identificano 
sostanzialmente nella “costruzione di um data hase contenente i dati tecnici 
(POD, tensione, etc.) necessari per la gestione dei contratti in essere da parte 
del venditore autorizzato espressamente dal cliente finale ad accedere ‘i 
medesimi dati” l'elemento centrale che l’Autorità potrebbe farsi carico»di 
promuovere in questa fase di relativa maturazione nel mercato elettrieoval 
dettaglio, non escludendo di estendere l’esperienza acquisita anche al mercato al 
dettaglio del pas naturale. 


Ritenuto che: 


è sia necessario modificare ed integrare le disposizioni in temàa_di standard di 
comunicazione per soggetti operanti nel settore del gas. èmanate con la 
deliberazione n. 294/06, anche al fine di recepire la disciplina relativa alla 
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 
periodo di regolazione 2009-2012 (RODG), approvatavcon la deliberazione 
ARG/gas 120/08, prevedendo in particolare: 

a. che lo standard di comunicazione evoluto utilizzi come vettore il formato 
XML (&xfensibie Markup Language) e che ésso debba essere implementato 
di concerto tra le associazioni dei distributer?, dei venditori e dei grossisti 
affinché 1 processi siano il più possibile automatizzati, anche quando l’utente 
del servizio di distribuzione debba interfacciarsi con più distributori che 
adottano soluzioni tra loro differenti; 

b. i requisiti minimi dello strumento(discomunicazione evoluto, stabilendo in 
particolare che esso consenta all'utente del servizio almeno: 

1) lo scambio di informazioni tramite il vettore XML; 

ii) l’inserimento e l’estrazione massivi di dati in formati di facile 
fruizione per l’utente del sistema; 

ili) la verifica di ammissibilità in tempo reale per le richieste singole e 
con un ritardo temporale non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo 
per le richiestemassive; 

iv) la ricerca struttùrata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni 
necessarie»a definirne il #racking, almeno per un anno solare dalla 
data di ritevimento della richiesta da parte del distributore; 

v) il booking on line dell’appuntamento con il cliente finale per 
l’eseculzione della prestazione richiesta; 

vi) il ricevimento dell’avviso automatico di avvenuta predisposizione del 
preventivo richiesto; 

c. la possibilità di effettuare dei caricamenti massivi dei dati anche quando il 
distributore abbia reso disponibile la funzionalità di Booking on line, a 
garanzia della massima efficienza e flessibilità per l’utente del servizio di 
distribuzione nella gestione delle richieste presentate dal cliente finale; 

e sifNopportuno, tenuto conto di quanto esposto al precedente alinea, riconoscere 
agli operatori del settore del gas un congruo periodo di tempo per i necessari 
adeguamenti, anche in considerazione delle novità introdotte dalla deliberazione 
ARG/gas 120/08, differendo al 1° aprile 2009 il termine di cui all’articolo 13, 
comma 13.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 294/06, previsto per la messa 
a disposizione da parte dei distributori con almeno 100.000 clienti finali di uno 
strumento di comunicazione evoluto, e di prevedere il termine del 1° aprile 2010 
quale decorrenza di tale obbligo peri restanti distributori; 
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e sia necessario stabilire che nel caso in cui il distributore abbia provveduta.à 
rendere disponibile un sistema che garantisca il Booking on line la fissazione 
dell’appuntamento per l’effettuazione della prestazione richiesta dal Cliente 
finale, in presenza di un contratto di fornitura, debba competere all’utènte del 
servizio in quanto tale modalità risulta da una parte la più efficienté per il 
sistema e, dall’altra, quella di maggior soddisfazione per il cliente finalè; 

s sia opportuno prevedere che gli utenti del servizio di distribuzione»sfano tenuti 
ad utilizzare esclusivamente lo strumento di comunicazione eveluto, una volta 
reso disponibile dal distributore interessato in modo imparziale e non 
discriminatorio, al fine di favorire un’accelerazione nell’&fficientamento dei 
flussi di informazioni necessari per l'effettuazione delle prestazioni richieste dai 
clienti finali; 

s sia opportuno definire con successivi provvedimenti dell’Autorità le disposizioni 
di maggior dettaglio in tema di regole di trasmissioneVe di ammissibilità delle 
richieste, di formati per la trasmissione delle informazioni e di contenuti minimi 
delle richieste delle prestazioni: 

» sia necessario avviare la revisione del Codice/di rete tipo per il servizio di 
distribuzione del gas, approvato con la deliberazione n. 108/06, in medo da 
recepire le modifiche alle disposizioni in tema,di standard di comunicazione; 

» sia necessario estendere la partecipazione )al Gruppo di lavoro istituito dalla 
deliberazione n. 294/06 alle associazioni rappresentative delle imprese di 
distribuzione e di vendita di energia elettrica affinché possa fornire elementi utili 
per una rapida estensione della disciplina in tema di standard di comunicazione 
emanata dall’Autorità per gli operatori del settore del gas a quelli al settore 
elettrico, tenuto conto delle sue specificità rispetto al settore del gas. 


Ritenuto, inoltre, che: 


» sia opportuno avviare urlprocedimento per la definizione e l’implementazione di 
un sistema informatico centralizzato per la gestione dei diversi profili dei clienti 
finali nei mercaticyetail di energia elettrica e di gas, dando priorità alla 
realizzazione di talevsistema nel settore elettrico ed, in una successiva fase, a 
quello del gas naturale sfruttando le esperienze acquisite nell’implementazione 
elettrica di talessistema e le indubbie “convergenze” tra i due settori; 

s sia opportumeriunire nel predetto procedimento anche le attività già svolte 
sinora nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 44/08 


DELIBERA 


I. dbapprovare le “Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema 
di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori nel settore del gas 
naturale”, allegate al presente provvedimento (Allegato A), di cui forma parte 
integrante e sostanziale, che sostituisce ed abroga l’Allegato A alla deliberazione 
n, 294/06. 

2. di definire con successivi provvedimenti le disposizioni di maggior dettaglio in 
tema di standard di comunicazione con riferimento, in particolare, alle regole di 
trasmissione e di ammissibilità delle richieste, di formati per la trasmissione delle 
informazioni e di contenuti minimi delle richieste delle prestazioni. 
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3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’ Autorità affinché, sentito 
il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’ Autorità; 
provveda all’aggiornamento del Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione 
del gas, approvato con la deliberazione n. 108/06, al fine di recepire le modifiche 
ed integrazioni alle disposizioni in tema di standard di comunicazione intredotte 
con il presente provvedimento; 

4. distabilire che il Gruppo di lavoro istituito con la deliberazione 18 dicembre 2006, 
n. 294/06 sia anche finalizzato alla definizione di proposte utili all’esterisione della 
regolazione in tema di standard di comunicazione, prevista dall’ Autorità per i 
soggetti operanti nel settore del gas, al settore elettrico, tenuto. cénto delle sue 
specificità rispetto al settore del gas, coinvolgendo anche le associazioni 
rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita<di energia elettrica, 
dando altresi mandato al Direttore Generale dell’Autoritàsdi provvedere con 
successivo provvedimento alle necessarie  modifiché. della disciplina di 
funzionamento del Gruppo di lavoro; 

S. di avviare un procedimento teso alla definizione ed implementazione di un sistema 
informatico centralizzato per la gestione dei profilitdescrittivi del cliente finale 
aventi natura e finalità anche diversa tra loro, qualtÒi profili concernenti i dati di 
misura dei prelievi, i dati anagrafici, nonché, èvehtualmente, i dati relativi alle 
situazioni di criticità quanto ad adempiménti/ contrattuali dei clienti finali, 
riunendo a tal fine le attività già svolte nell’ambito del procedimento avviato con 
deliberazione ARG/elt 44/08; 

6. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’ Autorità affinché, 
con la collaborazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del 
Servizio, ponga in essere tutte le attività istruttorie finalizzate alla conduzione del 
predetto procedimento, dando priorità alle attività relative alla realizzazione del 
predetto sistema per il mercato elettrico al dettaglio; 

7. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autoritasemergia.it) il presente provvedimento, che entra in 
vigore dalla data della sua prîma pubblicazione. 


Milano, 23 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Allegato A 


DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA” PER L'ENERGIA ELETTRICA 
E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE 


Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni)dell’ Autorità per l’enersia 
elettrica e il gas in materia di scambio di informazioni tra gli operatori del settore 
del gas si applicano le definizioni dell’articolo 2-dél decreto legislativo 23 maggio 
2000, n. 164, le definizioni della deliberazione:nvl38/04, del Testo integrato della 
qualità dei servizi gas approvato con la déliberazione n. 168/04, della RODG 
approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08 nonché le seguenti definizioni: 


e “Application-to-Application” è una modalità di gestione che si avvale di 
interfacce di comunicazione ossia din insieme di protocolli che consentono 
ad applicazioni diverse di comunicare tra loro in modo automatizzato; 


e “applicazione internet” è un“programma sviluppato adottando tecnologie 
internet; 


e “Autorità” è l'Autorità per l'energia elettrica e il sas, istituita ai sensi della 
legge 14 novembre 19951. 481; 


e “decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68” è il 
recolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica 
certificata a norma»dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 


e “deliberazione ARG/gas 120/08” è la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 
2008, ARG/2as 120/08; 


e “deliberazione n. 138/04” è la deliberazione dell’ Autorità 29 luglio 2004, n. 
138/04, Successive modifiche ed integrazioni, 


e “deliberazione n. 168/04” è la deliberazione dell’ Autorità 29 settembre 2004, 
n 168/04, e successive modifiche ed integrazioni; 


e/“messaggio di posta elettronica certificato” è un documento informatico 
composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali 
documenti informatici allegati; 


e “piattaforma” è l'infrastruttura informatica, comprendente sia hardware che 
software, su cui vengono elaborati | programmi applicativi; 


e “posta elettronica certificata” è ogni sistema di posta elettronica nel quale è 
fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna 
di documenti informatici; 


e SRODG” è la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del 
gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con la deliberazione 
ARG/gas 120/08. 
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e “richiesta massiva” è una comunicazione contenente un numero di richieste 
relative alla stessa prestazione e pari almeno a 20; non può essere gestita 
tramite richieste massive la prestazione di riattivazione della fornitura in 
seguito a sospensione per morosità; 


e “sito internet” è l’insieme strutturato di pagine Wed utilizzato per veicolare 
informazioni o erogare servizi, 


* “strumento di comunicazione evoluto” è una soluzione del tipo “Applitation- 
to-Application” o una applicazione internet per lo scambio di informazioni. 


Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 Sonotenutiall’attuazione del presente provvedimento: 
a) idistributori di gas naturale; 
b) venditori di gas naturale; 


c) gli utenti del servizio di distribuzione del cas‘naturale, qualora diversi dai 
soggetti di cui alla precedente lettera b). 


2.2 Il presente provvedimento si applica allo scambio di Informazioni finalizzate 
all’effettuazione: 


a) delle prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni n. 168/04 
e ARG/gas 120/08 richieste da éliènti finali allacciati ad una rete di 
distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media 0 
alta pressione; 


b) della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della 
deliberazione n. 138/04. 


2.3. Il presente provvedimento può èssere applicato dai soggetti di cui al comma 1 su 
base volontaria anche per prestazioni diverse da quelle di cui al comma 2, previo 
accordo tra le parti. 


Iitofo HH - Standard di comunicazione 


Articolo 3 
Elementi dello standard obbligatorio di comunicazione 


(ne) 
i 


I soggettivdi cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti ad effettuare lo scambio di 
informazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, attraverso lo standard 
obbligatorio di comunicazione caratterizzato con riferimento alle informazioni 
trasmesse: 


a) dai formati per la trasmissione delle informazioni; 
b) dalle regole di trasmissione e ammissibilità delle richieste; 
c) dai contenuti minimi obbligatori delle informazioni; 


d) dal sistema di trasmissione delle informazioni di cui al successivo articolo 4. 
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3.2 Le comunicazioni scambiate attraverso lo standard obbligatorio di comunicazibne 
di cui al precedente comma non necessitano di conferma cartacea mediantertvio 
postale o fax, fatta salva la possibilità di ricorrere a tali canali di comunicazione 
solo nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata 
superiore alle 12 ore. 


3.3 L'Autorità definirà con successivi provvedimenti le regole di trasmissione e di 
ammissibilità delle richieste, 1 formati per la trasmissione delle informazioni, i 
contenuti minimi delle richieste relative a ciascuna delle prestazioni di cui al 
precedente articolo 2, comma 2. 


Articolo 4 
Sistema di trasmissione delle informazioni 


4.1. Le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al‘precedente articolo 2, comma 
2, devono essere trasmesse attraverso uno strumento”di comunicazione evoluto.Il 
distributore ha l’obbligo di renderlo disponibile in modo imparziale e non 
discriminatorio all'utente del servizio di distribuzione, che è tenuto ad avvalersene 
anche per la fissazione dell’appuntamerito con il cliente finale ai fini 
dell’effettuazione della prestazione richiesta, 


4.2 Lo strumento di comunicazione evoluto\corisente almeno: 


a) lo scambio di informazioni tramite il vettore XML (&xtensible Markup 
Language), 


b) l’inserimento e l’estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per 
l’utente del sistema; 


c) la verifica di ammissibilità in tempo reale per le richieste singole e con un 
ritardo temporale nofi, superiore ad 1 (un) giorno lavorativo per le richieste 
massive; 


d) la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni 
necessarie a definirne il racking per i diversi stati della richiesta, almeno per 
un anno solaàre dalla data di ricevimento della richiesta da parte del 
distributore; 


e) il Bookingon line dell’appuntamento, a cura del venditore, con il cliente finale 
per l'esecuzione della prestazione richiesta; 


#) il gricevimento dell'avviso automatico di avvenuta predisposizione del 
preventivo richiesto. 


4.3. Perlkcasi di manutenzione programmata o guasti dei sistemi di trasmissione delle 
informazioni adottati può essere utilizzata la posta elettronica certificata, previo 
adeguato preavviso. 


44 I requisiti tecnici delle piattaforme utilizzate per l’invio della posta elettronica 
certificata devono rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
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Articolo 5 
Tempi di adozione 


SI L'obbligo di dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto, conforme 
almeno a quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 2 , lettere da a)/ad e), 
decorre, con riferimento al numero di clienti finali alimentati in bassa pressione al 
31 dicembre 2008: 


a) apartire dall’1 aprile 2009 per i distributori con almeno 100.000 cItegti finali; 
b) a partire dall’1 aprile 2010 per i distributori con meno di 100.006; 


5.2 Il distributore è tenuto ad implementare e rendere disponibile anchela funzionalità 
di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera f), entro 1/204novanta) giorni 
solari successivi alla data di messa a disposizione del sistema 


Articolo 6 
Ricevibilità delle comunicazioni e disposizionibiransitorie 
6.1 Finoai termini di cui al precedente articolo 5, comma 1} i soggetti a cui si applica 

il presente provvedimento: 

a) sono tenuti ad accettare le comunicazioni inviate attraverso la posta elettronica 
certificata o, qualora reso disponibile) ‘attraverso uno strumento di 
comunicazione evoluto, purché rispondente ‘almeno alle disposizioni di cui al 
successivo comma 2, 

b) non sono tenuti a processare le comunicazioni non inviate attraverso la posta 
elettronica certificata 0, qualora resa disponibile, attraverso uno strumento di 
comunicazione evoluto, purché rispondente almeno alle disposizioni di cui al 
successivo comma 2. 


6.2. Lo strumento di comunicazione evoluto di cui al precedente comma deve essere 
reso disponibile in modo imparziale e non discriminatorio e deve consentire: 
a) fino al 31 dicembre 2008<almeno le funzionalità di cui al precedente articolo 
4, comma 2, lettera d), 
b) dall’1 gennaio 2009 Almeno le funzionalità di cui al precedente articolo 4, 
comma 2, lettere b)e d). 


6.3 Il distributore che intendè avvalersi di quanto previsto dai precedenti commi, 
almeno 30 (trenta) gierni solari prima della messa a disposizione di soluzioni del 
tipo “Application-t0Application” e/o applicazioni internet: 


a) pubblica nel-proprio sito internet nella sezione di cui al successivo articolo 7, 
comma l,/lettera c), il tipo di soluzione resa disponibile, le istruzioni per 
avvalersenee la data a partire dalla quale la soluzione è operativa; 


b) comunica mediante posta elettronica certificata a ciascuno dei propri utenti del 
serviziodi distribuzione le informazioni di cui alla precedente lettera a). 


6.4 In case. di mancata messa a disposizione di un sistema di trasmissione delle 
informazioni pienamente conforme a quanto previsto dal precedente articolo 4, 
comma 2, lettera e), il distributore è tenuto a provvedere alla fissazione 
dell’appuntamento con il cliente finale ai fini dell’effettuazione della prestazione 
richiesta. 


6.5 I file allegati ai messaggi di posta elettronica certificata di cui al precedente 
comma l sono in formato Excel o equivalente per l’invio di dati numerici e in 
formato Pdf per l’invio di testi. 
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Titolo HI- Obblighi relativi allo standard di comunicazione 


Articolo 7 
Obblighi di informazione 


7.1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a: 
a) dotarsi di sito internet ed a comunicarne gli estremi alle controparti, 
b) dotarsi di posta elettronica certificata; 
c) pubblicare nel proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile 
denominata “Scambio di informazioni tra gli operatori”: 
(i) Tindirizzo di posta elettronica certificata a cuî©far pervenire le 
comunicazioni; 
(1) il numero di fax ed il recapito di posta a cui far pervenire in alternativa la 
documentazione nel caso previsto al precedente-@rticolo 3, comma 2; 
c) comunicare tempestivamente alle controparti .tramite lo strumento di 
comunicazione evoluto oppure tramite posta elettronica certificata ogni 
eventuale variazione nei dati di cui al presente articolo. 


7.2. Il distributore è tenuto a pubblicare altresi: 

a) tutte le informazioni utili all’utilizzo dél sistema di trasmissione delle 
informazioni di cui al precedente articolo 4, compresi 1 riferimenti 
organizzativi, 

b) i femplaie c/o i tracciati, definiti ‘per ciascun scambio informativo in 
conformità a quanto disposto dal provvedimenti di cui al precedente articolo 3, 
comma 3, al più tardi entro 60) (Sessanta) giorni solari dalla data di 
pubblicazione degli stessi. 


Articolo 8 
Tempesiività di trasmissione delle richieste dei clienti finali 


8.1 IM venditore di gas naturale, qualora diverso dall’utente del servizio di 
distribuzione di gas naturale,xè tenuto ad assicurare che le richieste di prestazione 
vengano inviate al distributore di gas naturale interessato entro 3 (tre) giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cliente finale, 
mediante accordi com)llutente del servizio di distribuzione e con gli altri soggetti 
eventualmente interposti. 


Articolo 9 
Corresponsione degli indennizzi ai clienti finali 


9.1 I soggetti dincui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c), provvedono ad inviare 
tramite “sposta elettronica certificata alle controparti interessate, in 
accompaghamento al pagamento degli indennizzi automatici, una comunicazione 
contenente l'elenco dei clienti finali aventi diritto a percepire l'indennizzo 
autematico, individuati ciascuno dal codice del punto di riconsegna del gas, ove 
definito, o dal codice univoco definito ai sensi delle deliberazioni n. 168/04 e 
ARG/gas 120/08. 


92 L'utente del servizio di distribuzione, qualora diverso dal venditore di gas 
naturale, assicura il rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni n. 168/04 e 
ARG/gas 120/08 in tema di corresponsione degli indennizzi automatici a favore 
dei clienti finali aventi diritto mediante accordi con il venditore di gas naturale e 
con gli altri soggetti eventualmente interposti. 


08A07487 
sd, 


20-10-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 246 


DELIBERAZIONE 2 ottobre 2008. 


Linee guida sull’applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (ARG/com144/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 2 ottobre 2008 
Visti: 


«l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481; 

«+ lalegge 24 novembre 1981, n. 689. 

«Part. 11 dis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di 
conversione 14 maggio 2005, n, 80, 

e l’art. 133 del codice penale; 

* ildecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001.1244; 

« la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica ul gas (di seguito: 
Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97 contenente “Disposizioni generali in 
materia di svolgimento dei procedimenti di fortttazione delle decisioni di 
competenza dell'Autorità per l'energia elettricae il gas ai sensi dell'art. 2, 
comma 27, della legge 14 novembre 1995 .h. Y81 recante norme per la 
concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità”, 

a Dart. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

+ Vart. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 
2002. 


Considerato: 


«  l’art. 2, comma 20, lettera c), dellà legse n. 481/95, fatta salva l'applicazione 
delle norme del codice penale (“salvo che il fatto costituisca reato”) 
attribuisce all'Autorità il ‘potere di irrogare sanzioni amministrative 
pecuniarie “in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di 
mancata ottemperanza @dlavparte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste 
di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel 
caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”; 

+ lo stesso art. 2Acomma 20, lett. c), della legge n. 481/95 prevede che 
l'Autorità irroghi sanzioni amministrative pecuniarie “non inferiori nel 
minimo a lire SO milioni e non superiori a lire 300 miliardi” (ora comprese 
fra tra un miîîîimo di euro 25.822,84 ed un massima di euro 154.937.069,73); 

« illegislatore quindi ha stabilito in via generale l'importo minimo e l’importo 
massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere 
irrogatedall’ Autorità, senza individuare un minimo ed un massimo edittale 
com riferimento a ciascuna tipologia di infrazioni, lasciando quindi 
all’ Autorità un’ampia discrezionalità nel determinare l’entità della sanzione 
da applicare alle diverse tipologie di infrazioni e alle singole fattispecie; 

e. WNart. 12 della legge n. 689/81 prevede che le disposizioni su “le sanzioni 
amministrative” di cui al primo capo della legge medesima si osservano “in 
quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito” per tutte le 
violazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma di denaro; 

e in conformità con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 12 della legge n. 
689/81 (“salvo che non sia diversamente stabilito”), l'art. 11 bis del decreto- 
lesge n. 35/05, introdotto dalla legge di conversione n. 80/05, dispone che 
“alle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall’art. 16 della 
lesse 24 novembre 1981, n. 689”, ossia il “pagamento in misura ridotta” 
{c.d. oblazione), 
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* lart. 11 della leese n. 689/81, rubricato “criteri per l'applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie”, prevede che “nella determinazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite 
minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie 
facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’operà»svolta 
dall’asente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze, della 
violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue ‘condizioni 
economiche”; 

* il citato art. 11 della legge n. 689/81 prevede dunque che lD'entità della 
sanzione debba essere determinata sulla base di quattro veriteri: 1) gravità 
della violazione; 2) opera svolta dall’agente per l'eliminazione 0 
attenuazione delle conseguenze della violazione; 3) pérsonalità dell’agente: 
4) condizioni economiche dell’agente: 

+ lapplicazione di tali criteri alla singola fattispecie, &fmessa alla valutazione 
discrezionale dell’autorità amministrativa chiamafaSad irrogare la sanzione; 

* l’Autorità, al fine di assicurare la trasparenzarÙe la coerenza delle proprie 
decisioni, ritiene opportuno orientare la propria discrezionalità in merito alla 
quantificazione delle sanzioni entro un quadro chiaro, non discriminatorio e 
finalizzato agli obiettivi ad essa affidati dallalegge, tenuto conto della prassi 
amministrativa e degli orientamenti giutisprudenziali sinora formatisi, 

* il potere sanzionatorio dell’Autorità4sérve a garantire il rispetto della 
regolazione, pertanto, le sanzioni‘ pecuniarie devono avere un carattere 
afflittivo idoneo ad assicurare ‘l\ fiecessario effetto dissuasivo, sia nei 
confronti dell’impresa destinatana del provvedimento sanzionatorio 
(funzione di prevenzione speciale), sia nei confronti della generalità degli 
altri operatori (funzione di prevenzione generale), 

* al fine di rendere effettiva la funzione preventiva di cui al precedente punto 
ed in applicazione del génerale principio di sostenibilità della sanzione, 
l'Autorità intende .fissare alcuni principi per orientare la propria 
discrezionalità nella.) commisurazione della sanzione alle capacità 
economiche dell’asente; 

» Vari. 15, comma, Tiydella lesse n. 287/90 e l’art, 23, par. 2, del regolamento 
(CE) n. 1/2003Sfissano quale limite massimo delle sanzioni in materia 
antitrust il ‘dieci per cento (10%) del fatturato realizzato dall’impresa 
nell’esercizio chiuso anteriormente alla data di avvio del procedimento 
sanzionatorio; 

* l’Autorità, in conformità alla prassi amministrativa finora invalsa, ritiene 
oppértune adottare il suddetto limite massimo nell’esercizio del proprio 
potere sanzionatorio ancorché non risulti superato il limite massimo di euro 
154:937.069,73 previsto dall’art. 2, comma 20, lettera c) della legge n, 
481/95 e fermo restando il limite minimo di euro 25,822,84; 

*_ per una corretta applicazione dei criteri fissati dall’art. Il della legge n. 
689/81 appare opportuno seguire una metodologia articolata in due momenti 
(di cui all'Allegato B, “Tabella”): 1) fissazione dell’importo base della 
sanzione in ragione della gravità della violazione e delle condizioni 
economiche dell’agentie; 2) applicazione di maggiorazioni o riduzioni della 
sanzione in base alla personalità dell’agente e all'opera svolta per 
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito; 

* l’applicazione dei suddetti criteri non può comportare l’irrogazione di una 
sanzione superiore al 10% del fatturato realizzato dall’impresa nell’ultimo 
esercizio chiuso anteriormente alla data di avvio del procedimento 
sanzionatorio e comunque non Inferiore a 25.822,84 euro né superiore a 
154.937 .069,73 euro; 
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* ilcarattere strumentale dell’attività sanzionatoria rispetto alla regolazione del 
mercato può rendere recessivo l’interesse all’irrogazione di una sanzione di 
elevato importo rispetto all’interesse ad ottenere un miglioramento dellè 
condizioni del mercati regolamentati o un più efficace perseguimento dezli 
obiettivi affidati all’ Autorità; 

sai fini della quantificazione della sanzione nel rispetto dei limiti (e “eriteri 
fissati dalla legge, l’ Autorità può ritenere meritevoli di apprezzamento sotto 
il profilo della personalità dell'agente le iniziative che l’impresa,mel corso 
del procedimento sanzionatorio, dichiari di voler assumère per il 
raggiungimento dei fini di cui al precedente punto 


DELIBERA 


I. di adottare le “Linee guida sull’applicazione dei criteri di quantificazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’ Autorità per l'energia elettrica 
e il gas ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, 
n. 481” di cui all’Alfegato A e all’Allegato B alla presente deliberazione, 

2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della<Repubblica Italiana e sul sito 
internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che 
entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 2 ottobre 2008 


Il presidente: ORTIS 
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Allegato A 


Linee guida sull’applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie irrogate dall’ Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, 
lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
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Articolo 1 
Importo base 


1.1. L'importo base delle sanzioni irrogate dall’ Autorità per l'energia elettrica e il gas ai4&sensi 
dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 è determinato in ragione della gravità/della 
violazione e delle condizioni economiche dell’agente. 


Articolo 2 
Gravità della violazione 


2.1 Lagravità dell’infrazione si desume: 


a) dalla natura dell’interesse tutelato dalla norma violata; 

b) dalla durata della violazione (breve, media o lunga), dalla suavestensione territoriale 
(locale, regionale o nazionale), anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di clienti 
coinvolti, e dalle altre modalità con le quali si realizza la lesione, dell’interesse tutelato; 

c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti 
finali o sull'azione amministrativa dell’ Autorità, 1 qualissi distinguono in tenui, gravi o 
gravissimi; 

d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall’agente in conseguenza della 
violazione; 

e) dal grado di colpevolezza dell’agente, la cui maggiore intensità può desumersi, tra le 
altre circostanze, dal ruolo apicale ricoperto nell'impresa dall'autore materiale della 
violazione, dall’assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
violazioni della stessa specie, dal tentativo diotcultare la violazione. 


Articolo 3 
Condizioni economiche dell'agente e calcolo della sanzione finale 


3.1 L'importo base della sanzione viene determinato tenendo conto della sua incidenza 
percentuale sul fatturato dell'impresa nell’ultimo esercizio che precede Vavvio del 
procedimento sanzionatorio. 

3.2 L’importo base della sanzione, determinato ai sensi del precedente comma, viene 
aumentato e diminuito in ragione della personalità dell'agente e dell'eventuale opera da 
esso svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. 

3.3 La sanzione finale non’può essere superiore al 10% del fatturato realizzato dall’impresa 
nell’ultimo esercizio chituso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio e comunque 
non può essere inferiore a 25.822,84 euro né superiore a 154.937.069,73 euro. 


Articolo 4 
Concorso di fatti rilevanti per la quantificazione della sanzione 


4.1 Se più fatti cemteorrono all'aumento o alla diminuzione della sanzione l’aumento o la 
diminuzione *iene calcolato sull'importo risultante dall'aumento o dalla diminuzione 
precedente. 

4.2 Ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta 
nell’ambito del medesimo procedimento e in base ad uno solo dei criteri di cui all'art. 11 della 
legge n.\689/81. 


Articolo 5 
Personalità dell'agente 


S.IUAI sensi dell’art. 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione viene aumentato 0 
diminuito in considerazione di tutte le circosianze dalle quali si possa desumere il grado di 
inclinazione del soggetto alla violazione della regolazione. 
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5.2 Ai fini dell’applicazione del comma precedente, l'importo base della sanzione vienediminuito 
come segue: 


a. di un valore non superiore alla metà se l’impresa denuncia all’ Autorità la propria 
violazione, sempre che l’ Autorità non disponga già di informaziom0’al riguardo e 
sempre che l’esercente cessi la condotta illecita e, ove possibile, ripristini la 
situazione anteriore alla violazione; 


b. di un valore non superiore ad un terzo se l’impresa coopera in modo efficace 
all’attività istruttoria; 


c. di un valore non superiore alla metà se l'impresa dimostra di aver posto in essere 
una condotta meritevole di apprezzamento vélta’ al miglioramento delle 
condizioni dei mercati regolamentati o comunque utile al più efficace 
perseguimento degli interessi affidati all’ Autorità. 


5.3. Nella determinazione della diminuzione di cui alla lettera c))del comma 2 del presente articolo 
si tiene conto dei seguenti elementi: a) benefici derivanti dall’iniziativa; b) oneri dell’iniziativa per 
l’impresa; c) assunzione dell’impegno prima o dopo la “comunicazione delle risultanze istruttorie” 
ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01. 


5.4 Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo l’importo base della sanzione 
viene aumentato: 
a. fino al doppio se l’impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni 
dello stesso tipo; 
b. di un valore fino ad un quarto se l’impresa ha precedentemente commesso una 0 
più violazioni di tipo diverso. 
5.5. Le circostanze di cui al commi secondo e quarto del presente articolo non esauriscono la 
gamma di elementi che l’ Autorità, può prendere in considerazione nel valutare la personalità 
dell’agente ai fini dell’aumento@della diminuzione della sanzione. 


Articolo 6 
Iniziative meritevoli di apprezzamento 


6.1 Nel valutare la personalità dell'agente ai sensi del primo comma dell’art. 5, l’ Autorità può 
tenere conto, ove le ntenga meritevoli di apprezzamento, anche delle eventuali iniziative che 
l’impresa dichiari4di) voler assumere per il miglioramento delle condizioni dei mercati 
regolamentati o, comunque utili al più efficace perseguimento degli interessi affidati 
all’ Autorità. 

6.2 L'importo base” della sanzione può essere ridotto anche qualora l’impresa, trovandosi 
nell’impossibilità di mettere in atto l’iniziativa di cui al precedente comma entro il termine di 
conclusione) del procedimento, si impegni a portarla a compimento nel termine fissato 
dall’ Autorità. In questo caso la sanzione può essere diminuita di un valore non superiore alla 
metà telendo conto dei seguenti elementi: a) benefici derivanti dall’iniziativa; b) oneri 
dell’imziativa per l'impresa; c) assunzione dell’impegno prima o dopo la “comunicazione delle 
risultanze istruttorie” ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01. 

6.34Invcaso di mancata, inesatta o tardiva realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente, 
l’Autorità può avviare un procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 
481/95 per l’applicazione di una sanzione almeno pari al doppio della differenza tra la sanzione 
che l’ Autorità avrebbe irrogato qualora non avesse considerato meritevoli di apprezzamento le 
suddette iniziative e la sanzione concretamente irrogata. 
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Articolo 7 


Ravvedimento operoso 


7.1 Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione può essere diminuito 
se l'impresa ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione. 

7.2. Se il ravvedimento operoso è iniziato prima dell’avvio del procedimento Ma/ sanzione è 
diminuita di un valore non superiore ad un terzo; se il ravvedimento operoso è iniziato dopo 
l’avvio del procedimento, anche in adempimento di un’intimazione, la sanzione è diminuita di 
un valore non superiore ad un quarto. 


Articolo 8 


Ambito di applicazione delle linee guida 


9.1 Le presenti linee guida vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
nonché sul sito internet dell’ Autorità, e si applicano ai procedimenti pendenti in fase istruttoria 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e a quelli‘avviati in data successiva. 


9.2 L’esisenza di ottenere un particolare effetto dissuasivo(o di valorizzare iniziative dell’impresa 
che l’ Autorità ritenga meritevoli di particolare apprezzamento può giustificare motivate deroghe 
nell’applicazione delle presenti linee guida in ragione della specificità del caso. 
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DELIBERAZIONE 22 settembre 2008. 


Disposizioni in materia di aggiornamento del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio.energetico 
di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (EEN 31/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 22 settembre 2008 
Visti: 


*« lalegge 14 novembre 1995, n. 481/95; 

+ ildecretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

+ ildecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

+ idecreti ministeriali 24 aprile 2001, 

* il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi 
quantitativi per l'incremento dell’efficienza energetica negli usi fimali di energia, ai 
sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, 

e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi 
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppe-delle fonti rinnovabili, di 
cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”; 

+ il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico divconcerto con il Ministero 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di 
revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali(20 luglio 2004 (di sesuito: decreto 
ministeriale 21 dicembre 2007), 

* il decreto legislativo 30 maggio 2008, n, 115 _récante “Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usifinali dell'energia e i servizi energetici e 
abrogazione della direttiva 93/76/CEE” (di\seguito: decreto legislativo n. 115/08); 

+ la deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: |’ Autorità) 
11 luglio 2001, n. 156/01; 

«+ ladeliberazione dell’ Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01; 

+ ladeliberazione dell’ Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e 
integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03); 

+ la deliberazione dell’Autorità, 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: 
deliberazione n. 219/04); 

*« la deliberazione dell’Adtorità 29 dicembre 2007, n. 345/07 (di seguito: 
deliberazione 345/07); 

+ la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2008, EEN 5/08 di approvazione del 
Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di titoli di efficienza 
energetica; 

* il rapporto di moîtitoraggio del mercato dei titoli di efficienza energetica relativo al 
primo semestre 2008, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di 
seguito: GME)yin ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto 
ministeriale 21 dicembre 2007, e visti i dati relativi alle transazioni bilaterali 
trasmessi dal GME alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’ Autorità 
{di seguito? primo rapporto semestrale del GME). 


Considerato che: 

+ l’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 prevede che entro il 30 
settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario 
unitario riconosciuto, ai sensi del medesimo provvedimento, ai distributori soggetti 
agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: distributori 
obbligati); 

+ l’articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 219/04, prevede che il valore 
aggiornato del contributo tariffario unitario entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 
dell’anno solare successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet 
dell’ Autorità; 
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e l’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, ha abrogato 
l’articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ed ha previsto-elie i 
costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti trovano copértura 
sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energîiavelettrica 
e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall’ Autorità e che tengono.conto degli 
obiettivi di cui a tale decreto, del prezzo medio delle transazionivdei titoli di 
efficienza energetica, dell’evoluzione dei prezzi dell’energia, dei risultati conseguiti, 
delle conoscenze acquisite dall’ Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti e 
della necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione-dei progetti a tutti 
i soggetti di cui all’articolo 8 dei decreti ministeriali 20 luglio. 2004; 

» con la deliberazione n. 345/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per la 
formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento, del contributo tariffario 
per i costi sostenuti dai distributori obbligati per la rèalizzazione dei progetti di 
risparmio energetico a partire dagli obiettivi relativi all'anno 2009, rendendo 
disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte in materia e 
convocando, qualora sia ritenuto opportuno în relazione allo sviluppo del 
procedimento, audizioni per la consultazione det‘soggetti interessati; 

» l'articolo 3, comma I, della deliberazione 345/07, ha introdotto in capo ai 
distributori obbligati un obbligo di registrazione dei contratti bilaterali conclusi ai 
fini del conseguimento degli obiettivi di‘ risparmio energetico a partire dall’anno 
2007; 

» dall’esame delle comunicazioni ad oggr ricevute dalla Direzione Consumatori e 
Qualità del Servizio dell’ Autorità ai, sensi di quanto indicato al precedente alinea, 
relative ad oltre cinquanta accordi bilaterali, è emersa la necessità di procedere ad 
ulteriori analisi ed approfondimerti in merito alla completezza e correttezza dei 
contenuti di tali comunicazioni, al fine di valutarne la significatività per la 
determinazione del contributo*tariffario da erogarsi nell’anno 2009; 

e lVarticolo 4, comma 5, delladeliberazione n. 345/07, ha previsto che, a partire dal 1° 
aprile 2008, 1 soggetti ammessi ad operare nel Registro dei titoli di efficienza 
energetica comunicanosal GME, unitamente alle quantità di titoli scambiate 
attraverso contrattazione bilaterale, i relativi prezzi di scambio, estendendo tale 
obbligo a tutte le transazioni bilaterali concluse a partire dalla data di entrata in 
vigore del provvedimento; 

* dai dati acquisiti\fino all’agosto 2008 dal GME, e da questi trasmessi alla Direzione 
Consumatori e Qualità del Servizio dell’ Autorità, è emersa la necessità di procedere 
ad analisi-ed, elaborazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione nel 
primo rapporto semestrale del GME, al fine di valutare la significatività dei prezzi di 
scambio dei titoli di efficienza energetica per la determinazione del contributo 
tariffario da erogarsi nell’anno 2009; 

» l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, ai fini 
dell'applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, il risparmio di 
forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego 
per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale; 

+> dalle analisi effettuate in mento agli impatti della disposizione di cui al precedente 
alinea sul vigente quadro regolatorio del mercato dei titoli di efficienza energetica e, 
in particolare, sulle deliberazioni n. 103/03 e n. 219/04, è emersa la necessità di 
effettuare ulteriori approfondimenti. 
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Ritenuto che: 


e al fine di svolgere 1 predetti approfondimenti, sia necessario derogare a quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 in materia di termini 
per l’aggiornamento del contributo tariffario, posticipando tali termini-al 31 
dicembre limitatamente all’aggiornamento da effettuarsi nell’anno 2008; 

+ il differimento dei termini di cui al precedente alinea si renda necessario anche al 
fine di rendere disponibili eventuali documenti per la consultazionèscontenenti 
proposte in materia di aggiornamento del contributo tariffario 


DELIBERA 


I. di differire il termine di cui all’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 al 
31 dicembre, limitatamente all’aggiornamento da effettuarsisell’anno 2008; 

2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica/Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il presente (provvedimento, che entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 22 settembre 2008 
Il presidente: ORTIS 


08A07489 


ALFONSO ANDRIANI, redattore 


ITALO ORMANNI, direttore ) 
DELIA CHIARA, vice redattore 
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